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يتفق علها مع الادارة 


السنة الساوسة 


3 ٤ء‏ 3 
ف حفلة ادسة ! 
5 ی 

أدبت السيدة إيمى خير مأدبة لرجال الأدب ونسائه كانت 
عل رأى من شبدوها مظبر؟ً لذلك الأدب التثل الذى. يمييك 
أن تعزوه إلى وطن وتنسبه إلى أمة " 

تفرنس فيها للدعوؤن حتى حماة الافة والأدب ! بعضهم 
ملسكته الحذلقة فاستكثر ظرفه وعامه على الافة العر بية » و بعضهم 
غلبته المجاملة" نفاطب الأديبات بلفتهن' ولفتهن الفضلى هى 
الفرنسية . وكان الذين يتعصبون لمر بية أو يتأدبون بالاتجليزية 
قلالاً قد انتثروا فى غمار ا مفل أول ما دخاوا ؛ فلما أنكروا اللسان 
التحدث بين القوم تراجموا متزايلين مستوحشين إلى هامشه 
ثم طفقوا ينظرون بين التفرج التعجب إلى جى المذكر 
والؤنث وها يضطربان فى الأبهاء والحجر على غير قياس : 

هذا يمثل الباريسى البق فيسلاك طر يقتدفى الالام » و يتخذ 

مجته فىالسكلام » يسمت مته التظرف ؛ وهذهتمثلإحدى 

(عالات) وليب فتتضنع للمرفة » وتتكاف الذكاء موقر نفسها 
بالقياس الطو ل والوزن الثقيل فبالق ال كى ويصدق الأبله ؛ 
وهذان يتضاحكان لركة لاحظاها أو' نكتة قالاهاء ثم 
يكتكتان أن فى الضحاك ليلفتا إلا السمع الشغول والنظر الفافل؟ 
وهاتان تتحدثان ووجهاها متقابلان » ونظراها متدايران » وكل 























نهنا الزسالة 





منهما تبح ذات الین وذات القيال عن عدت أو سحب 
وهؤلاء يتناقتون فى موضوع غریب بلسان غریب لم بوحه 
الوطن الذفق نحيا به » ولا الجتمع الذى نضطرب فيه » ولا الأدب 
الذي نعيش له » وإنما أوحاه رأى ف ىكتاب أو مقال فى حميفة 
جاء به البريد الأخير من البإد الذى استوطنوه بالمكر واستقباره 
بالعبادة ! 

خدثنى أحد الذين دعوا إلى هذه الأدبة وهو أديب ظريك 
لا يعرف لفة هذا الصالون قال : كنت جالاً وراء القو م كأ نتى 
أحد ) أولاد البلد) فى دار من دور اليا 
يشاهد فلا فرنسيًا » فهو بی لايل » 
ويسم ولا يفهم » ولكنه مأخوذ بالمناظر 
التثيلية الى تتقلّبٍ على عينيه فيغيب وهو 
عاميرة وجا وغو ظط فإذا خشيت أن 
.يلحظ الناس اتقباضى عنهم بطول القعود 
قت أتنقل بين الثنيات والجوع » فأجدى 
أشبه بالأطرش فى الزفة » يرى الوجوه تنبللج » 
والشفاه تنفرج » والأيدى تتحرك » وهو 
شاخص البصر » مفغور الثم » لايدرى 
ما الذى يشيع السرور ويبعث الضحك.. 
2 جلست على مثزبة من الأستاذ الازنى فرأيت ربة الدارتقيل 

وتقدم إليد سيدة يقولون إنها من الأديبات النوابه . عرتفت 

0 وتوعت .يأئرة فى الأدب ومكانه من النهضة » ثم 
تركتهما معاً وذهبت إلى غيرها . واننظر الأتتاذ أن تتحدث 
إليو السيدة الأديبة فى قصة من قصصه أوفى:رأى من آزائه» 
فيكون فى ذلك بعض الترضية للأدب العربى الان فى بلده 
و بينقومه ؛ ولسكن السيدة الأديبة بدأت الحديث بهذا السؤال : 











حضرتك من مصر ولا من الشام ؟ 5 

ولا أدرى أألقت على المازنی كلما فيه ممنى أم ا 
فيه مآء ؟ ! ققد تخلص منها بلباقة وأقبل علينا يقول : 

م وا ضيعتاه ! أبعد ثلاثين عاماً قضيتهافى الأدب أ كتب 





علق الىسالة ابلبتاز 
کات قم خالد 


بولك تہوتریہ من أقطاب الپباہ فى 
بيع أقطار العروبة » وسل على مدر 
س صذرة الرأى دكار الهمرم فيا 
,تعمل ,هر ارر سمو مم وارب لفت رمال 
اھر . مہصرہ فى الدمبو.ع الاك ی 
این فى ٩۰‏ صفىء رنعر فى 
ارو ع المقبل عاد ہے 





فكل يوم مقال وألق ىكل أسبوع حاضرة » وأخرج ىكل 
عند E‏ » أجد فى التعلمات بالقامرة من تسأل : أمن الشام آنا 
أم من مصر؟! 
ع 

هذه اة أقامّها صاحبتها الأديبة لصحابتها الأدباء » وقد 
رأيت وسم ت كي ف كان حرص أدبائنا على اللفة » وإلىأين بلغ 
عا أديباتنا بالأدب . فهل تصدق أن يكون لهؤلاء أدب مستقل 
رق نم ل مستقلة ؟ لا جرم أن هذا التوع من 
الأدب الحرام يزيف الأديب على أمته 
کار على الأم الأخزى . وإذاجاز 
.لأولئك السيدات الأديبات أن بلتين بفير 
لنتهن » بح نشأتهن وطبيعة لقاقهن » 
فكيف يجو زلأساتذة اللغة وزعماء الأدب 
أن يديروا ىأفواههم ذلك اللسان الأجنى 
وما كانت قيمتهم فى الناس ودعوتهم إلى 
هذا الف لإلالأمهم يحذقوناللغة المر بية » 
ويتزعمون الثقافة العر بية ؟! 

إن من هوان نفسك عليك وإهانة 
جنسك فى الناس أن تكلم غير لفك فى 
بادك وبين قومك من غير ضرورة ولا مناسبة ؛ فإن ذلك 
إن دل على شىء فإجا يدل على عدم استقلالك فى خليقك 
وعقيدتك وغط تفكيرك وأسلوب ملك 

هل تستطيع أن تدلنى على بقعة من بقاع الأرض غير مصر 
ولبنان م فى دورمن دورها مجلس من جال الأدب بحضره 
تنيت من أسلاذة الباممة'وجهابذة الأدب وأقطاب الصحافة » 
ثم لايكون حدم إلا بالفرنسية » ولا يدور نقاشهم إلا على 
موضوعات أجنبية ؟ ؟ 

يا قومنا إن لغة الرء تار يخه وذاته » فالفض منهاغض منه » 
والتفضيل عليها تفضيل عليه » ولا يرضى لنفسه الضعة والصّنار 








إلا مبين أوعاجز ! 





ازسالة م 


5 ۴ 
نحيه شوبهور 
لللاستاذ عباس مود العقاد 
5-5 
ere‏ 

ختمنا مقالنا السابق واعدين أن « نطابق فى مقال آخر ين 
سيرة الرجل وفلسفته ء وبين العرض والجوهى فىهذه الطابقة » 

وإعا رأينا ضرورة هذه الطابقة لأننا اعتقدنا أن كثير من 
القراء سيلمحون جانا من التناقض الكبير بين دعوة الرجل 
وسيرته فى حياته : بين رجل بزدرى الحياة وينتمتع بإذائها» 
ورجل يقتفى مذهبه الزهد وهو يحرص على الال » ورجل 
مهرب من الوباء وهو يبشر «بالنرفانا » والفناء » ورجل عبوس 
الرأي مشرق الفكاهة 

ن الفيد ولاريب أن نبين وجهة النظر التى نتجه إليها فى 
تمليل ذلك التناقض » وأننشر ح التوافق الباطن فى هذا التناقض 
الظاهى » وأن نقول إن مذهب الحرص ومذهب النشاؤم كلاها 
يصدر عن منبع واحد » فلا اختلاف هناك ولاغرابة من وراء 
الحجاب » وإن بدا لنا الأمس على ظاهسء متلق جد الاختلاف 
مستغري جد الغرابة 

كان شو بنهور إمام المتشائمين الساخطين على الحياة السترييين 
بالناس » التوجسين - ضائر النيب 

كان لاسر 
وكان يملق الأقفال على أدوات : تدخينه مخافة أن تمزج بالسموم » 
وكان ينام وإلى جانبه مسدساته حشوة مبيأة للإطلاق » وكان 
لا يطيق معاشر: 
الحياة تقمة لا محمد وعنة لا نطاق 

کان كذلك وان بخاف الموت ومهرب من.الطاعون » 
فكيف يكون التوفيق بين هذا الفزع من الوت وذلك 
النشاؤم بالحياة ؟ 

ها فى الحقيقة شىء واحد ! 

فالتشائم لايتشاءم إلا لأنه شديد الإإحساس بطر ء شديد 
لفاو والاغراق فى هذا الاإحسياس ؛ ولیس مقتضى ذلك أن بطمئن 











ة الناس ولاسماع الأسوات » وكان يقول إن 


إلى الأوبثة والأمراض ودكن إل السرائر والثيات کا بارخ فى 
بإدى' الرأى » بل مقتضاه أن بفزع من النذير إذا كان غيره 
لايفزع من المقيقة الواقمة » وا بالاعاء إذا كان غيره 
لايكتنى إلابالصيحة المالية » وأن هرب من الطاعون قبل أن 
هرب منه الستريحون المطمثنون إلى الميش الوائقون بالصير 

وكان شويهور يبنض الحياة ويستمتع بإذائها» فكيف 
يكون التوفيق بين البغضاء والاستمتاع ؟ , 

ها كذلك شىء واحد فى المقيقة . فلولا أنه يحب الاستمتاع 
مها ما أبنضها » ولولا أن الرجل يعرف لدة المشوقة لما استمرت 
في نفسه بنضاؤها حين يال بينه وبين متتها کا يشنهها » 
ولولا الإحساس الرهف 1 كان الألم ولا كانت الحاجة إلى 
الترفيه عن النفس التألمة بالافبال على الزات والتشاغل بالسرور » 
فنا اللذات هنا ترياقلايحتاج إليه إلا من هو مريض فى الس تش 
بل هو مقد لايحتاج إليه إلا من فارقه الرقاد ولازمه.السهاد 

وكان شوبنهور ينفر الناس من الدئيا ويحرصٍ على ماله 
ولا يفرط فيه » فسكيف يكون التوفيق بين مذهب التنفير ودافع 
الحرص الشديد ؟ 

ها ابا شىء واحد فى بواطن الأمور 

فالحرص على الال علامة فى بمض حالانه على الحذر الشديد 
من الناس » وقلة الركون إلى الوفاء والا.خلاص والمونة من 
الأسدقاء والأقرباء » فإذا افتقر إلهم فهو علىيقين أمهم لايسمفونه 
ولايحفلون با يصيبه ؛ وإذا نظر إلى الستقبل فهو على يقين أنه 
سيفتقر أويستهدف للتكبات والتاعب » لمظيم خوفه من المواقب 
وإشفاقه من غدرات الحوادث » وعلى قدر هذا الموف وهذا 
الإشفاق يكون الحرص على الال الذي ينفعه حين لا ينقمه 
ساحب ولاقريب 

وكان شونهور عبوس الرأى مشرق الفكامة كير التنكيت 
وَالتبكنت » كيف التوفيق بين الحصلتين ؟ 

لا ضرورة إلى الإطالة فى القاس التوفيق بِنْهما » فهما 

متفقتان لا تتمارضان 

فالرهف الإحساس يتألم » والرهف الا حساس يفطن 
للفارق الدقيق بين طوايا الناس ودماواهم » وهذا - أي الفارق 
الدقيق بين الطوايا والدعاوي - هو ينبوع الہک الدى لاینضب 








Pé‏ ازسالة 


ومبءث الفكاهة ومادة «القفش» كا نقول فى لنتنا حن الصربين 

وللرهف الاإحساس من جهة أخرى يشمر بالألم فيحتاج 
إلى الشحك والسخرية وعنده الادة موفورة كأ أسلفناء فيتزود 
منها حيئا بمد حين بما بريحه إذا القس الراحة » وما يصول به 
على خصومه إذا تعاوروه بالارساءة والاإيذاء» وهو يتهمهم دا 
باهم يفعلون ذلك وإن ل يقعلوه 

ومن راقب إخوانه وعشراءه عرف بالتجربة والمشاهدة أن 
التكتة المريرة أنفذ وأمضى وأدعى إلى الفاجأة من ثكات الرح 
والمفة والجانة » ولا سما إذا اقترنت بالذكاء الثاقب والخيرة الواسمة 
والاطلاع الوفور» وکل أولئك كان من خصال شو بنهور ولوازم 
طبعه » ولو ضعفت مرارته لشمفت فكاهته على خلاف النظور 
في ظواهر الصفات 

وهكذا يؤدى بنا تطبيق المنطق على الخلائق الاإنسانية إلى 
تقيض التبادر من قريب » فنستذرب الأ لأول وهلة ثم فى 
قليلاً إلى ماوراء ذلك فإ ذا المستذرب هو الألوف » وإذا الألوف فبا 
زعمنا أولاً هو الثريب البميد 

وخطأ أن يقال إن منطق المواطف غير منطق العقول ... 
كلا ! بل ها منطق واحد فى ججيع االات » وكل ماهنالك 
أننا لانستحضر وجوه المقارئة جيمها إذا يحثنا فى ظواهر 
المواطف والأخلاق » فإذا استحضرناها وججمنا أسبايها لم 
على كل حال لا بد أن بطرد ويستقيم 

وهكذا نصنع إذا حكنا فى قضية لما عشرون شاهداً من 





الجانبين وم نسمع إلا خمسة شهود من جانب واحد . فهل يجوز 
لنا إذا اختل حكنا أن تقول إن منطق القضا الدنية أو الجنائية 
غير منطق المقول ؟ كلا . بل نقول إن المنطق واحد لا تناقض 
فيه » ولتكننا تحن نسينا أسبابه وأغفلنا جوانب الىك والقابلة 

من هنا يتبين لنا أن «شوبنهور» يمرض لنا صورة منسؤقة 
من سيرته وفلسفته » وأن شذوذه هو اللون السادق فى جلاء 
تلك الصورة والوافقة بين أنوارها وظلالما » ونه ابن منراجه 
وتكوينه ‏ ىكتبه ونی حياته »كا كان أبن زماله وأسرته وبلاده 
وما اختبره واطلع عليه ١‏ 





وما من رأى فى كتب الفيلسوف إلا وله مرجمه إلى حالة 
من حالات زمانه أو دخيلة من دخائل ببته » فقد رأينا كيف عامه 
سقوط تابليون أنالممل للإرادة وأنالارادة إلى فشل وحبوط . 
فهل من علة لتقسيم الارادة والذكاء بين الرجل والرأة أو بين 
الآباء والأغرات ؟ أو هل من علة لإقده على جنس النساء وكراهته 
للنسل والزواج ؟ 

تم . علة ذلك أن أباه كان من رحال الأعمال وقد مات 
منوا وقيل إنه يع نفسه بيديه » وإن أمه كانت ذكية حصيفة 
تكتب الروايات وتنافس ابنها فى عالم التأليف » وكانت تميش بعد 
أبيه عيشة صريبة فاعتزلها ولم برجع إلها بقية مرها . فن ثم 
كان اعتقاده أن الولد يرث الا رادة من الأب والقكرة من الأ > 
وأن تام القكرة والاررادة فى الا,نسان إنما يكون على هذا النوال» 
فيصبح وهو مثال الدنيا التى تنتهى من الاررادة إلى الفكرة إلى 
« الثرفانا » وما يشبة الفناء 

ووو وجب ما فيه أن شذوذه كله يستقيم مع 
التمليل وتتفق فيه الظلواهر والأسباب » ويمرض لنا تموذجا 
سادقاً لنقائض الأخلاق » وهي فى باطن الأمس أقرب ما تكون 
إلى الألوف المطرد المنظور 

عباس ترد المقار 





مول الما 


هو لووف 


بقاع ل مسعر -- اتوہ 
مؤلف كتابى ليالى باریس وأمريكا بلاد المجائب 
ومندوب القطم والصور والصباح لسئة 185 

أحاديث انصاف الآلحة = سور أشهر المثلين والمثلات 
وإمضاءاتهم - أول تحقيق سان عربى عن ستاعة السور 
التحركة س أربمة أشهر فى عاسمة السيما = هوليوود 
الاشتراك قبل الطبع عشرة قروش ترسل للنؤلف قبل ١مارسن‏ 
ميغاد ابتداء مطبعة مصر بالطبع ؤثلاثة شلنات للخارج 











Fe الزسالة‎ 


مظاص داء الشعور بالحقارة 


للأستاذ عبد الرحمن شكرى 
meee‏ 
من الأمراض الاجباعية التى حققها الفكرون حديا » 
عرضان نفسيان : الأول داء الشعور بالمظمة » وقد بظهر عظاه 
المظمة أو بمظاهس التواشع الكذوب اذى بم ْم عن الكبر ؛ وداء 
الشمور بالحقارة»وهذا أيض) ب ظهر إعظهربن متلفين : مظهر التواع 
التناهى وتكقير النفس ‏ ومظظهرالتعاظ الدى براد به ستر مإيشعر به 





ألرء من احتقاره انفسه . وهذا الشمور قد يكون مؤسسا على 
أمور في المقل الباطن فلا يتنبه صاحبه إلى حقيقة أمسء ولا 
يعرف أنه ميض بداء الشمور باحق 





وقد يختلط الرضان لأن كلا منها يظهر إما بالتعاظم وإما 
باتواضع » ويغالى فى التماظم أوالتو أضع » وأ سكن تعاظم الساب بداء 
الشموربالمظمة يكو نمقرو بشى دم والآطشان اة . وقدييلغ 
الاطمثنان مبلا يحمل صاحبه لا يدرك سخر الناس ؟ أما تعاظم 
الساب بداء الشمور بالحقارة فهو تماطم يساوره القلق وغطرسة 
تنقامها حى الحقد والحسد » فالللط ين الداءين من هذه الناحية 
يدل على خطأ فى الاستقراء وتقص فى الخبرة وخطل فى التفكير . 
وكذلك الملط بين تواضع الصاب بداء الشمور بالمظمة وتواضع 
الساب بداء الشمور بالحقارة ؛ فالتواشع الأول مقرون بالثقة 
ينا » ويظهر من ورائه اطمثنان ساحبه إلى عظم نقسه 
أما تواشع الصاب بداء الشعور بالحقازة » فهو تواشع يظهر من 
وراله الحقد والحسد ؛ وليس من لوازم داء الشمور بالحقارة أن 
يمل مظهريه مظهر التعاظم ومظهر التواضع فى رجل واحد في 
أوقات مختلفة . إنه قد يفمل ذلك ولكن كثير مانرى أنه بختص 
دجلا بالتعاظم وآخر بالتؤاشع؟ وأ كثرشيو عداءالشموربالمقارة 
يكون فى الأم الت لِبتِ عصورآ طوبلة مغلوبة على أمرهاء ولا 
مهم القيبز بين أسحاب الغلبة تفسير نشأة هذا امرض الاجتاتى 

وأ كثر ضرر داء الشمور بالحقارة يكون إذا صال به وال 
الى عد بلذوا شيا من الجاء والنزلة والثروة أ وكانت لمم سلطة » 
فان اقتران القدرة به والتفوذ والسلطة مفسدة واى مفسدة . 
وكذلك إذا كانصاحبه قدو ةلغيره » فإ نه يفسد النفوس با ينشره 


هذا الداء الوبيل داء الشعور بالحقارة من الأحقاد والضغائن 
وال كاذيب والشرور والحقارة والفساد » ولا تستطيع أمة أن 
ترق إلا إذا تمسكنت من اقتلاع جرثومة داء الشمور بالحقارة من 
نفوس أقرادها » وإلا إذا عالجته فى مدارسها علاجا نفسيا يجا 
با طلاع الطلبة والتلاميذ على حقيقة نتائيجه » فإن نتانجه قد تفان 
ممدة واعتزاز؟ بالنفس » أو قد نظن غير ذلك على حسب مايظهر به 
داء الشعور بالحقارة من المظاهى سواء مظاهى العظمة التى يساورها 
القلق والحقد والحسدأو مظاه التواضع التىتساورها هذه الأمور 
أيفاً . ومن السكنة جع الشواهد والأدلة وتفسيرها » فالغيبة 
والذيمة مظهرانمن مظاهر«ولاشكء لأنمنشأماالرغية فى الإستعلاء 
بوسائلغير مشروعة يتخذها من بشعر في نفسهبالمجز عن أسباب 
الاستملاء الفاضلة لدسكن داء الشمور,الحقارة من نفسه » وكذلك 
حب الظهور من شواهد هذا الداء وأدلته ولوكان ظهوراً يؤدى 
إلى شياع الثروة والمقارات والفدادن . ومن شواهده الولوع 
بالفكاهة اللاذعة للسخر حتى بالغرباء »كل هذه محاولات من المرء 
أن يقهر شعوره بحقارة نفسه وأن يقنمها بأنه أفضلرمن غيره . 
ومن شواهد داء الشمور بالحقارة يفا عدم احترام جدود الحن 
والواجب » لن المظيم حتا يجد من عظلم نفسه المقيق ما يسليه 
عن الفشل فى نيل أمى تمنع من نيله حدود الحق والواجب » 
أما ادى يشمر فى نفسه بداء الحقارة » فإنه بى فى طمس حدود 
الحق والواجب زيادة فى قدرته وعظمته وشفاء لما يشمر به من أم . 
الحقارة أو لا يتحسسه فى أعماق المقل الباطن من هواجس هذا 
الداء إذا كان صاحبه لا يدرك حقارة نفسه أو لأم الحقارة 
وهواجس المقل الباطن مما . ومن شواهد هذا الرض وأدلته ٠‏ 
يفا الامتماض من لباب الأمور » فإن صاحبه يكره اللباب 
الحض الصرع لأنه يشمر أنه بيرز زه ويم لليهرج الزيف 
لأنه براق خادع ولا يكلف ما پکلفه اللباب . ولیس من الضرورى 
أن يكون الريض يداء الشمور بالحقارة غبيا أو بليدة . وهذا 
اكمور بالمقارة قد يمظم فى نفس صاحبه حتى أنه قد يدفمه إلى 
الاثم والجرم الشنيع . وقد يصير جنوتا أوشبه جنون وحتى 
تصبح نفس صاحبه كالفرزات القذرة التى يتصاعد منها الذباب 
الكثيزالألزان» فن ذباب أزرق وذباب أصفر وآخر أسود وغيرة 
أحر إلى خر أنواع هذا الذياب الدى ينبعث من الأقذار. وقد 











كم ازساا 


يمظلم دام الشعور بالحقارة فى نفس صاحبه حتى كا ما يخيل له أن 
الأرض لاتستطيع أن عل ثةل شعوره بحقارة نفسه وهى هي 
الأرض التى مات الجبال ولت الناس والميوانات حت الميوانات 
المائلة التى اندئرت قديا ؛ وهى الأرض التى جلت طوفان توح 
وذلكه المشحون ولت ماقة الناس وآ" تامهم وغباوهم وجهلهم 
من عهد سيدا آدم » وججلت الأرض كل هذه الأشياء ولكن 
كأن المسكين بخشى أن تلك الأرض نفسما رما لاتستطيع أن 
مله وأن تحمل ثقل شموره حقارة نفسه . وهذا الثم 
ما يزيد الحياة مرارة وألا . وله عدوئ في بمض البيئات مثل 
عدوى الأمراض الجمانية المعدية . ومن درس التارخ عرف أن 
الأمراض النفسية "تكون لما فى بمض الأحابين عدوى مثل 
عدوى الأمماض ال نانية المدية . أو امل تلك الأمراض النفسية 
كوت مصحوبة بأمراض عصبية كرض ( الهستريا ) . وقد 
شوهدت عدوى تلك الأمراض النفسية وشوهد وباؤها بصفة 
خاصة في عصور الانقلاب الفكرى والاجماتى والاقتصادى وفى 
عصورالتكوارث الطبيمية الكبيرة والثوراتوالحروب » ولكنها 
تظهر فى شكل أفل شدة وحدة فى حياة الناس اليومية 

وداء الشعور بالحقارة قد يصيب الذي کا بصيب الك » وقد 
بسيب الوشيع الثزلة کا قد يسيب ال فخ الزلة النى ارتفع بمد 
ضعة أو ارتفع أنوه أو جده بعد شم ةأجداده . وهو فى أشد حالاته 
یکون مصحوبا بجنون خاق لاعيز ساحبه امير من الشر » ولكن 
لیس کل جنون خاقى يكون مصحوبا بداء الشمور بالحقارة 

والشواهد على وجودهكثيرة ؛ الوضيع اقدى بتعاى ويتماطم 
مصاببه » والرفيع النزلة الى تصيبه جى إذا رأىميزة فى إنسان 
أو استضمفه وحاول القضاء عليه بوسائل تنجيه من المقاب 
والمؤاخذة . ومثله مثل الفلاح اندي يسلط الأشقياء على الناس 
لسبب تأفه أو لغير ماسيب إلا حب الأذى وحب الظهور . وقد 
عرفنا أناسا من هذا القبيل يصابون (بالسادزم ) نسبة إلى 
الكونت دى ساد الفرنسى الذي كان مصاباً بداء التإزذ بالتوحش 
والقسوة » فثرى أن داء القمور بالحقازة فى أشسد عالانه يكون 
مصحويا بالجنون املق ويجنون التازذ بالتوحش والقسوة . 
وسنحدى بمعض شواهد هذا الرض ف مقال آخر 

عبر ارمی شكرى 


امفتى بوزارة المارفق 
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66 
طالا جلست فى صباى ساعات طويلة أتأمل قوافل الل 
تسير على الميطان . وكنت أحيانا أدنو منها ويح بأسوات 
مدوية » فا يبدو علما أنها سمت شيئا ؛ نظام هر اتقام » 
والخمطى هى الحملى » والتجارة الشخمة الحمولة على الأعناق : 
وهي جناح « صرصار 6 كبير » مازالت تتهادى مطمئنة فى 
طريقها إلى عاسمة الملسكة المتيدة داخل ذلك الثقب البارز 
فى أسفل الجدار . وكانت الجيوش قد قاربت الدينة ؛ وخرجت 
جيوش أخرى تستقبل القادمين وحمل عنم بعض العبء . 
وكأن الجيع فى فرح وحركة ولط لايصل صدا إلى مسامی 
النليظة ؛ كا أن أسواق الراعدة لا تبغ آذان تلك الخاوقات 
الدقيقة . فدلتى النفس أن أحدث حدثاً فى تاريخ هذه 
« البشرية » الصغرى » فأتيت بكوب من ماء وصبيت مما فيه 
على القوافل الظافرة . ولبثت أنظر إلى التكارثة فى | بتسام » فإذا 
شل الجيوشقد تمزق » وإذا الذعى قد دب ف الجوع . ولكن 
الفلول سرعان ماعادت تحمل « التجارة » من جدديد فى حرص 
للختت . عند ذلك أقصيت الكوب وقد حرك قلي وقلت 
في نقمى : إن هذه المللكة ولاريب تأخذ الآن عبثي على 
سبيل المد » وأنها ولاشك سب ما حدث الساعة ظاهية 
من ظواهى الطبيمة القاسية . فا هذا عندها إلاسيل العرم » 
أو طوفان هائل » أو قضاء هبط من الا . وتأملت لحظة 
شأننا محن « النشرية » الكبرى » وقلت : من أدراناأنا لمنا 
أحسن حالاً من هذا الل ؟ ومن أدرانا أن ما نسميه ظواه 
جوية وطبيعية من زوابع وأمطار وزلازل وبر اکین ليس إلاعبث 
عخلوقات خر ذات أحجام وسفات لانستطيع لها تصوذا ؟ 
ومن أدرانا أن ليست فى هذا الكونأضوات همات لآذاننا 
القن أن تدرك وجودها ؟ ل لا تكون تحن أينا ملا أرق 
من هذا اذل وأحط من عل آآخر من نجوه آخر لا مرف 
ماهو ؟ إن الله لأعظم مما نظن ؛ وإن حواسنا لأقل إدراكا 
لاف الكون مما تتخيل ! 























ازسالة نس 


نبل الريضبة فق المراق 
للدكتور زک مارك 
ووچ 

بكور الندى لأدعوها إلى 
شقية فى الفستان الصرى 
به معرض القاهرة فى ربيع سنة 1955 » 
وكان يحب على ذلك الفستان أن ( يذوب ) بعد أن ( ذابت ) به 
أكباد وقلوب » ولكنها حفظته تذركرة لها الأول » الحب 
الشكوم الدى أورتما الضنى والدبول» ال مب الذى جز عنه الأطباء 
والدی أجاهد فى خلاصها منه بحب أقوى وأعنف » إن كانت 
الصبابات القدية أبقت فى عذرعتى ذخيرة للجهاد .. وقد اهتاجت 
الغيرة فى صدرى حين ريت ذلك الفستان فكدت ألطم ليل 
على خدها الأسيل . ثم تراجمت” حين تذَكرت أن بلواها من 
بلواى . وهل كان حی فى بنداد أول حب حتى أتتظر أن 
نحبنى ليلى أول حب ؟ إن السكينة تمرف أن طبيها من قدماء 
الحاريين ؛ وتعرف أنه لم حمل النظارة إلا بمد أن تعبت عيناه من 
نضال الميون . فلييكن أنسها يجبي أنس ال جرع با جرج » ولتغهم 
أي أشفيها من جواها لنشفينى من جواى 















وقذيا قال الشاعن : 
باخليل” والرفيق 'ممين* أسمفانى يعض ما لكان 
أبتنى آسيا فقد رعیل صبری من توالى الوجيب واللفقان 


أبتنى ساحب) تول قبلى ‏ وشجاء من الجوى ما شجانى 
فلك ”يسمف ال جرح أخاه . وبوامى الضريب فى الأحزان, 
ان 

وبمد تناول ما تيسر من الصّبوح خرجنا فى سيارة إلى 
مهو أمانة الماسمة » فترجلت عند باب العم لتدخل وحدهاء 
ومضيت أجل آمالى وآلاني » فلما وسلت إلى مدخل الهو اعترضى 
أحد الشباط قائلاً : سيدى » هذه الحفلة خاصة بالأطباء . فقلت : 
وأنا طبيب ليلى . فابنسم وقال : تفضل » تفل 

وسألت بمد ذلك عن الرجل الشهم الدى أفسح الطريق 


لطبيب ليق فمرفت أنه اليد سبلم تود معاون مدير شرطة 
السير والرور» وسيحدثنا الشابط عبد الحسيب فيا يمد أن الفرام 
بالأدب من أظهر صفات الضباط بالمراق 

وكانت ليلى تعرف أن طبيها يكره أن تأخذها الميون» 
فنظرت فى أماكن السيدات في جد أسلح من چان ال 
تنطق أسارير وجهها بأسدق'ممانى الكرم والثُبل » عقيلة 
الرجل الشهم الدى يمثل الروءة الصرية فى المراق 

أما ]نا فاعت ماق .بين اد کور سيران واد کنو 
كلدوى. 

وکنت مع الأسف - ذهبت إلى الحفلة وألا أضمر الثثر 
للأستاذ على المارم » فقدكبتب فى مهاج الاحتفال أنه « شاع 





مصر » وأنا أبنض الألقاب الأدبية . فلا وقف لياق قصيدته 





ل أسفق » وأعديت تمن حولى بروح السخرية فل يصفقوا» 
ولكن الجارم قهرني وقهر الحاضرين جما على أن يدموا أ كفهم 
بالتصفيق . 

وغاظنى أنتصفق ليلىلشاعى برى بك منصبه أنه رئيسى » 
لأنهكبير الفتشين بوزارة العارف الصرية . واولا حم 
لكنت الرئيس وكان الرووس » ولكن ماذا أصنع وقد سبقنى 
إلى الأستاذية بأعوام طوال؟ 7 

وأا وال أظر تسى بهذا الكلام » فا أذكر أبدا أل 
حقدت على إنسان .' وما أذكر أبدا أنى عرفت ممالى الحسد 
والضئن إلا على الدهي الخبول الدى يتسفل فيرفع الأدعياء . وقد 
هجمت على شاعنا الجارم عدة مرات » وحاربته فى وزارة 
العارف بوم رأى ميل الأستاذ أب بكر أن يكتب في نشرة 
رسمية أنه أمير الشمراء . وقد عرف الجارم خطر ما أسنع » فكان 
هو أيشا بحاربنى فى مكنب تفتيش اللنة المربية ؟ ولولا سماحة 
الأستاذ جاد الولى بك لكانت النتيجة أن أعيش بين الفنشين 
بلا سديق 

فيا أسها المدو" المبوب الى اسه على الجارم » تذكر أنك 
كنت حتاً وسدقاً شاعى مصر ف الؤتمر الطي العربى » وستمر 
أجيال وأجيال ولا يساك آهل المراق 

وهل تمرف معنرأنك رفمت رأسها فى المراق وأنك كنت 


الأندمية 





۳۹۸ ازسالة 


خليفة شوق فى الناق وخليذة حافظ فى الالفاء ؟ 

إنى أطلب الستحيل حب أطلب من مصر إنصافك . وهل 
أنصفتنى مصر حت تنصفك 7 هل أنصفتتى مصر وكنت مجنونما 
وكانت ليلاى ؟ 

يرجن الله وبرجك » فمنده وحده جزاء الجاهدين 

Ke 

وعتد نماية الاحتفال :عوت ليلى للتسلم على سعادة 
المشماوي بك » وسعادة علإك ' أراهيم» وفضيلة الشيخ السكندرىٍ 

أما المشماوى بك ذ ل نسلا خفيفا » سل تسليم «التباهين» 
ليظهر أنه أ كبر من أن يفتنه الالء والمشاوى بك «يتبالة» 
فى جيع الأحوال ؛ وقد درسته حق الدرس » فمرفت أنه حمل 
بدا أرق من أ كباد الحبين » ولكن له قدرة عظيمة على 
« التباله » فن الذي عله هذا الأسلوب ؟ 

.وقد حقدت عليه ليلى » فليمرف سمادته أن غضب ليل 
سحل عليه » وسيرى عواقب ذلك فى الأيام القبلات 1 

أمَا يضف وقارك مرة ياعشماوي بك ؟ اتق الدوق إن لم 
تتن الجال 1 

وقد قهقه الشييخ السكندرى حين رأى ليلى وقال کت 
والله أحسبك زح یا دكتور زک » وما کنت أظن أنك جثت 
حقيقة لداواة ليلى الريضة فى المراق 

والشيخ السكندرى ممذور » فهو يظن أنالمشق انتعى من 
الدنيأ بعد قيس وليلاه » وأن الناس لم يعودواً يحبون غير 
اللوخية الحضراء ! 

أما ال دكتور عل باشا إراهيم فنظر إلى»ليلى نظرة الأدتم 
وقال و آنل الم چام یز ا جد أن خت ابی 

قاف ليلى أنى غضبت فقالت : إن أحترم وه بايد 
رئيس ا مغر الطبى » ولكنى أفضل الوت على المياة فى سبيل 
الأدب مع طبيى لاص 

5 أرد أن تطول اللجاجة بينى وبين رج لكان رئيس اللجنة 
التى أديت أمامها الامتحان الباى فى كلية الطب » فأخذتٍ بذراع 
ليل وانصرفت 


وأراد سمادة المثماوى بك أن يترضاني فرفضت » لأ ى كنت 








أعرف ما بريد . وهل کان بريد غير إيناس عينيه بوجه ليلى ؟ 
إطلع من « دول" » يا سمادة الوكيل ! 

وف الطريق سألتنى ليلى عن المثماوى بك » وقد شاءها أن 
يتلقاها بوجه سامت التقاسيم » فشهدت عند ليلى بأنه رجل 
فال » وأن ججوده فى حضرتها لم يكن جود استهانة » وإغا كان 
جود تمل » والرجال الرحيون يتاب علهم التعقل فى أ كثر 
الاحيان ! 

فهل يعرف سمادة المثماوى بك أنتى ذكرته بالير فى 
حضرة ليلى ؟ 

لا أن عليه » فهو يستحق ذلك » وأ كثر من ذلك 

ا 

وفى مساء ذلك اليوم أرادت ليلى أن تحضر مي فى الحفلة 
التىأقامبا نفامة رئيس الوزراء » فقاومها مقاومة شديدة» وكانت 
حجتى أنها ستكون منالحفلات التى يختلط فما الحايل بالنابل» 
وأنه ليس من المقل أن تتمرض ليلى لأنظار للثات من الناس » 
وفهم الفاضل والفضول 

وكنت على حق فى منع ليلى من حضور حفلة الساء » فهى 
امرأة حجوبة عن الجتمع منذ ستين ؛ وسيكون كلها حين ترى 
اختلاط الرجال بالنساء تمثل المين الرمداء التى تواجه الشمس بعد 
أن حجبها الطبيب عدة أسابيع ف الظلام » ولكنها ألمت » ثم 
انتقلت من الالماح إلى التوسل » ومن التوسل إلى البكاء ء والرأة 
أقوى ما کون حين تنتحب » فتخاذات وقلت فى نفسى : لمل 
هذه اللجاجة تمود عليها بالنفع » ولملها حين ترى تسامح الجتمع 
الحديث'لا ترى غضاضة فى أن أغازلها حين أشاء 

ولكن هذا الخاطر تبدّد فى مثل لحة الطرف » فأنا أعرف 
أن وزيم المارف من علماء النجف » وهو الت كيد يكره سفور 
الرأة» وإن سابر العصر فأبا حاختلاط الجنسين ف الماهد العالية . 
ومن الحتمل أن يكره ظهور ليلى فى الجتمع يليا سالسهرة , ومالى 
لا أقول الح كه فأقرر أن أهل المراق قى النجف وير النجف 
ينظرون إلى سفور الرأة بنين الارتياب ؟ ما لى لا أذ كر بصراجة 
أن أ کنر وزراء المراق يكرهون حضور زوجاتہم فى الحفلات 
الشاهزات ؟ مالى لا أنص - للخقيقة والتازيخ - على أن 





الرسالة قم 


وزراء العراق أ كثرثم من رجال الميش ء والجيش يطبع أيتاءه 
على الحشونة والصرامة والمنف » وأنهم لأجل ذلك من أغير 
الناس على كرامة ربات الحجال ؟ 

وأخيرا أعلنت” ليلى بالرفض الطلق » فأغربت فى البكاء 
والشهيق 





لله عليك ياليلى وعلى جیع بنات حواء ! 
ورأيتى مع الأسف .طفلاً فى حشرة هذه الرأة » ققد 
ومع ذلك جعت أشلاء عى وأصررت على الرفض 

وعندئذ تدخلت ظمياء وهى تقول : هل لك أن تسمح بأن 
رج ليل ممك فى ثياب فى من الأعراب ؟ 

فكدت أطير من الفرح لهذا الاقتراح الطريف » ومضت 
ظمياء فأحضرت ملابس ابن عمها عبد الجيد » فلبست ليلى 
بسرعة البرق » وخرجت مى 

وکنا ما كدنا خطو بضع خطوات حتى تهت إلى المطر 
الفوف ». فقد تذكرت أن ليلى وهی فى ثياب الفتى البدوى لن 
تقضى السهرة كلها فى صمت ؛ وهل يكن لامرأة أن تسكت ؟ 
وليل تملك سوثاً هو فى ذاته من كبريات الفضائ ؛ وقد نصصت 
فيا سلف على أن لصوتها رنين مبحوحا لم تمع مثله أذناى على 
کنر ما تذوقت من "بفام اللاح 

فالتفت إلها وك : ليلى » ليلاى » اسمى واعقلى » فإن 
سوتك سيفشعناق الق 

فقالت : أتمهد بالسمت الطلق 

فقلت : وكيف؟ وهل أضمن الملامة من واغل سخيف 
يسل على عمدا ليظفر منك بتحية » فتكون نبرة واحدة من 
صوتك القتول نذيرا.بمواسف الفضاأح ؟ 

ولنفرض أنك تلزمين الصمت ويازم الناس الأدب فكيف 
تخفين هذاه للشية ؟ . 

إت مشيتك باليلى قضيحة ولو لبست ثياب الماحظ » 
والسامرون ينظر بمضهم إلى بعض » وأنت ستتخطرين حا بين 
السامرين » وما أضمن أن يتأدب الجيع فلا تطرق مك 
ETE‏ 


كلة نابية أقع بسبها فى ممركة تطتطن بها الجرائد فى مصر 
والشام والمراق 

إعقلى يا ليلى » إعقلى ... 

ولكن اللثيمة لم تسمع » ومضت مخطر فى الطريق » فاطمتها 
لطمتين ورجعتها صاعرة إلى البيت » فودّعتنى وهى تقول : سامت 
يداك » فإنى أحب الرجل البطاش 
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دخلت الاحتفال فوجدته بوج بالطرايش فتهيبت وتخوفت 
وانتظرت حتى بأخذ الدعوون أمكنتهم من الماطين ؛ لأتمخبير 
جات ليس فيه طرابيش . ولا أدرى ولا النجم يدر ىكيف أخان 
الطراييش ! وربماكان السبب في ذلك أنى أريد أن أحيا فى الحفلة 
حياة سميدة » وهى لا تكو ن كذلك إلا إن خلت من التوقر » 
وما يككنني أن أخرج على التوقر فى حضور الطربشين . وهل 
لبست السدارة إلا لأنجو من عنجهية امطربشين ؟ 

عفا الله عن مصر ! فقد قلت مافى صدرى من شاعرية 





ولكن أبن أجلس عل الائدة ؟ أبن ؟ أبن ؟ 


الجد لله ! هذا مکان يزدان بمامتین من وطن سيدا عمر 





ابن أبى ربيعة رضى الله عنه » وكان عمر بن ألى رييمة من 






الجاهدين الذين قال فم جيل : 

يقولون جاهد با جيل بغزوة وأى جهاد غيرهن أريد 

لكل حديث عندهن بشاشة وكل قتيل ينون ثهيد 
ومن مثرايا سيدنا عمر بن ألى رييمة أنه وال 

مات فما سيدنا عمر بن الخطاب . وقد اشترك هذان ١‏ 





فى الجهاد » فكان ابن الخطاب يغزو المالك والشعوب ؛ وكان ابن 
ألى ربيعة ينزو الأفئدة والقاوب 
وأريد أن أقول إن عمر بن أنى ربيمة لا بد أن يكون ترك 
فى الحجاز بمض التقاليد الصالحات » وقد أجاز له الفرشيون 
أن يقول : 
نظرت إلهاالحمتّب من مى ولى نظر لولا التحرج ارم 
ولا يمكن أن يكون النظر إلى امرأة فى الؤتمر أخطر من 





من ازسالة 


النظر إل اة فیا مگب » وماجاز فى مک وی لد حرام لايمنع 
فى بغداد ومى بلد حلال 

وكذلك المأننت على الائدة كل الاطمئنان 

ولكن ما هذه المفاجآت ؟ أراتى لا أخرج من مأزق إلا 
وقعت فى مأزق 

هذه عمامة ثالثة » وهى من نوع خطر » لأنها عمامة وزير 
آلا + 

ونظرت فرأيتني فرغت” من الهام الحساء » وتغيير لكان 
بعد ذلك باب من الف 

وما الذى يخيفنى من وزر المارف وهو من كيار الشعراء 
ولا يخلو شاعى من صبوات ؟ 

ما الذي يخيفنى من جيرة شاعى سلبم الوق مثل ممالى 
الأستاذ عمد رشا الشبيى ؟ 

يخيفنى أنه أدبب صار وزرا » وحیاتی امتلأت بلا كدار 
والأوعال يقل تعب جل أدبب سار من الززراء :وأناى 
فى هذهالذكرات لا أتجنى على أحد » وإعا أسجل مور الجتمع . 
وكان فى مصر أديب يمطف على أدبى أشد المطف » فلما سار 
وزيرا فسد حالى عنده أشد الفساد . كان فى حال الأول يقول : 
زکی مبارك شاب بجی منه ؛ وكان فى حاله الثاتى يقول : مذهب 
زى مارك فى الأدب سيقسد مع أجيا 

وقد تعبت فى تعليل هذه الظاهرة النفسية » ثم اهتديت إلى 
أن الأدباء الوزداء همهم أن بصححوا مراكزم فى الجتمع » 
ذلك بأن الجتمع يتوم وهو خاطىء أن الأدباء يستبيحون من 
آلوان الحياة ما لا يستبييح 2 الأدرب حين بصير وزرآ بيع 











وقته فى تصحيح كزه ادى جرحته أوهام الجتمع » فينقاب 
إلى رجل متحرج متكلف لا يعوزه غير عمامة تحراء ليصبح 
شيخ الأزهر أو نقيب الأشراف 

وكنت شليقا بأن أعلل النفس بأن ما أخانه فى مصر قد 
لا أغافه فى العراق 

ولكنى تذكرت حكاية الثعلب الدى هم بالرحيل عن مصر 
فى سنة 1515 فقد سألوه : لاذا مهاجر يأ الحصين ؟ فقال : 


« ألمتماموا أن السلطة المسكرية قررت جمع مان مصر من جال ؟ 
فاعترض عمدة الباجور وقال : وهل أنت جل ؟ إا أنت 
ملب . ققال الثملب وهو يحاور حضرة الممدة : إلى أن يثبت 
أنى ملب لا جل أ کون رشمت 

وكذلك أخثى أن أضيع قبل أن بثبت أن المقلية المراقية 
تبابن المقلية الصرية . وعلى أساس هذا المنطق جاست على الائدة 
فى غاية من الأدب والاحتشام . وأا رجل بزدان بالأدب فى 


قليل من الأحيان 
*#*# 
ولكن ممالى وزير العارف ستشغله ألوان الطءام عن مراقبة 
ما يصتع 55 مبارك ! ! 


وهل كنت مشلا حتى تفوتني هذه الحقيقة الأولية ؟ 

اتتظارت” حت عدت" قعقمة” الشوكات والملاعق والسكا كين 
وأرسلت بصری فرأيت امرأة حادثنی عن "بعد بمينين ترسلان 
أشمة المذوية والحلاوة والرفق 

ورأيت الفرصة ساتحة لدراسة هاتين المينين لأشع عنْهما 
فصلاً فى كتاب ( سحر الميون) الدى شرعت فى تأليفه منذ 
أعوام . وحشور هاتين المينين زاد اقتنائى بفوائد الؤكرات »> 
ولاسيا المؤتمرات الطبية » وسأ كون باإذن الله عضواً فى جيع 








الؤتمرات لأجد الوادٌ الشائقة لكتاب ( سحر الميون) 
ورأت الرأة أىأسأت الأدبفصوبت" سهام عينها لتقتلنى » 





ولكنها لم تفلح ؛ فقد حاربتنى قبل ذلك عيون وعيون ثم جوت . 
ولو كانت الميون تفتل حقيقة لكان لى ضري بزوره المشاق 
فى باریس 

ذإن سأل قاريء هذه المذكرات عن جوهر هاتين المبنين 
فأنى جیب بأنهما توحيان الحب » ولا توحيان الاثم . وسأعيشس 
ما أعيش وأا أنشوف إلى تقبيل قدى هذه الرأة الى سحرت 
الؤتمر وهى فى سذاجة الأطفال . وربا كنت أول من نظر إلها 
بمين لمر والمفاف . ولو كنت مثالا لاشتريت الساعة 
بألف ديثار لأضع منها تمثالاً بفضح تمثال أفروديت . وليتها 
تمرف ذلك فيستهوها حب الال » لأنى لن أفرغ من سب مثالا 





ازسالة ابم 





فى أقل من عامين . وع عهد الله أن أقنع مها عا يقنع السارى 
من يدر السماء 

قلت فا سلف إني وجل مفضوح النظرات . وكذلك 
وقمت' » فل تمض لمظات حتی تنبه زوجها إل » فا كان يسير 
بها إلا وحوله جيش من العارف والأسدقاء ليصد غارة الاثم 
والفتون 

وماذا مهمنى ؟ إنه یتوم أنى سأحاول مع زوجته ماحاوله 
عمر بن أ ربيعة مع زوجة أبى الاسود' الدؤلى فى الطواف » 
ولكنه مخطىء » فأنا بالتأ كيد أحسن أخلاقاً من أستاذى عمر 
ابن أبى ربيمة » وأنا قد تفوقت على أسانذنى فى أشياء كثيرة » 
منها هذا الشىء . أن ايج وعم ركان بزح » وهل ترك ابن أبى 
وبيغة غير أشعارماوةة بالجون.؟ أما أ فسائرك يمون الله وزعاية 
الهوى ثروة فلسفية تشرح ما استمم من أسرار الجال 

سیمادینی هذا الزوج وسأءاديه » ولكنى سأعرف كيف 
أتق شره فأدرس یی" زوجته من بعيد بحيث لا بجر على 
اتهاى بالفضول 

وأسارع فأقرر أنى اشتركت فى جع الحفلات والرحلات 
لأستطيع المكن من دراسة هاتين المينين ؛ واستمنت بالدكتور 
عمد مى بك فى حديد نا خن هل من الدقائق اللبصرية »> 
ول ببق إلا شىء واحد هو الوطن الدى تسرح فيه هذه الميون 

مكيف أصل إلى ذلك وزوجها بالرصاد ؟ 

اننظرت واننظرت » ثم انتظرت » إلى أن جع بيننا زعام 
الرقص بعد ثلاث ليال » فدنوت مها فى خفية وقلت : 

tu m'oublieras un jour ! 

فقالت فى عبارة تجمع بين المشب والرفق : « دخيلك » 
دخيل اش » انك الى ! » 

فمرفت أنها من بنات عمنا القديم دماشق بن قانی بن مالك 
ابن أرنفشد بن سام بن وح عليه السلام 

دياه ! أنت تمل ما نتانى في سبيل المقائق الأدبية والدوقية 
بنير المقوق » فاغمرف 





وأعود إلى حفلة رئيس الوزراء فأقول إلا كانت في غاية من 
الجفاف » فلم يشرب فا الدعوون غير أقداج الاء القراح . وقد 
تشا کی الساصون بمضهم إلى بعض » وعرف أحد الأطباء مافى 
نفسى فقال : هل سمت تصرح معالى أمين الماسمة ؟ فقت : لاء 
فقال : إنه يقول إن هذه الليلة من ليالى مكة » وأنه سيرينا في 
مساء الند ليلة من ليالى ينداد 

وطاش صوالى فضيت أبحث عن أمين الماسمة لأسجل 
عليه الوعد ! فرأيته يحادث رجلا عرفت فما بمد أنه وزيرالالية» 
فاكاد برانى حتى قال : أنا أقتش عليك يا دکتور مبارك 

فقلت : وأنا أفتس عليك يا ممالى الأمين . ولكن قبل أن 
أخبرك اذا أحث عنك » أسألك لاذا تبحث عى ؟ 

فقال : كنت أحب أن أوجه نظرك إلى وجوب خلع 
السدارة فى السهرة 

فقلت : وأنالا أخلع السدارة لأنى أ كره أن أعطها أدب 
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لكن نحن اسطلحنا على خلع السدارة فى الجتممات 

فقات : هذا غير حيح » فقد رأيت عشرات من النواب 
يحملون السدائر فى حضرة جلالة الك وهو ياتى بنفسه خطاب 
المرش . ودأيت ثلالة من النواب يخطبون وم مسدرون . 
وزرت ممالى رئيس مجلس النواب في بيته فكان يحمل السدارة 
وهو ق فة الاننتقبال. ٠‏ والسحت تشن سورة ابؤلالة الاك 
مسدرا وهو يقرأ الفائحة عل قبر أيه 

فقال : قات لك إنتا اسطلحنا على خلع السدارة فى الجتمعات: 

فقت : وأا أرى الشواهد التى قدستها كافية لاإقناعك 
بوجوب التسامح فى هذا الاسطلاح 

فقال : أنت أستاذ وأعمالك قدوة » وأخثى أن أقول إنك 
تمطل ما نسم إليه من جر الشعب إلى الدنية 

فقت : وأنا أخشى أن بجروه إل الحيوانية 

فظهر الفضب على وجهه وقال : ماذا تقول ؟ماذا تقول ؟ 

وعوفت أ الوق نوس فأشرعك "إلى داید 
وقلت : أقول يا معالى الأمين إن الانسان هو الميوان الوحيد 


yr‏ ازسالة 


ادى ينعلى رأسه » وما عداء من الميوان لامر تة ازس 
وكذك أعم بأن ف ألرأس يقرب الانسان من ال ميوانية 

فاق ن يدى وانتحى ناحية وقال : كيف تقول أمام 
4 1 

فقلت : معاذ الأدب أن أقول ذلك » وإنما شرحت السألة 
من وجهة عامية » فقررت أن الانسان هو الدى ينطى رأسه من 
بين سائر الحيوان 

فقال : ولكنك على كل حال جرحتنى » فان كنت حادًا 
لتم أنه لا يستطيع أحد فى المراق ولا فى مصر أن يخاظبني 
بعشل هذا اكلام . وإن كنت مازحا فاح لى أن أسارحك 
بأن لارجل أن زح » ولكن ليس له أن يخرج على ادوق 
ماكنت جادًا ولا کنت مازح » وإنا كنت أقرر 











فقال : يظهر أن ما ممت عنك صمييح 

فقات : وما ذا سعمت ؟ 

فقال : سممت وقرأت أنك رجل مشاغب » ومن واجبى أن 
أنهك إلى أنى سحبت منك الدعوة لحشور السهرة القبلة 

فقلت : ذلك ما لا تمك 

فقال : ستعرف أن ذلك ما أملك 

وانصرف وانصرفت 

HK 

ورجمت إلى متزلى بلب المواطر وأنا أقول : هذا دنب 
لبلى ؛ هذا جزاء من يخالف ليلى » فاو كانت ليل مى فى السهرة 
لشيفرت جيع ذنوبي » فقد عسلمتى التجارب أن الرجال الذين 

زوجات سوافر تقشى للم مساح لا تقضى لأمثالنا أبدا » 
حن الحافظين النفلين الذينٍ يجهلون “خاق الزمان 

أيستطيع أمين الماسمة أن نيحجبى عن ليلة بفداد بمد أن 
أضمت من العمر ما أشعت فى التننى بتاريخ بغداد ؟ أف الحق أنه 
آعرق منى لأنى من مواليد مصر وهو من مواليد المراق ؟ 

سترى با أمين العاسمة أينا أقرب إلى قلب بغداد » وسترى 
في الليلة القادمة كيف تلقانى وألقاك 


( العدية شجون ) زک مبارك 


بهن الوطنية والا ممية 
للا'ستاذ ساطع بك الحصرى 


بالعراق 





مدير الآنا 
کے 

يحب أن تتفكك أوسال الأوطان الوجودة وتنحل الروابط 
الرطنية ال مالية ... يحب أن تزول كل هذه الروابط التى تجمع 
« الال وأصحابر ووس الأموال » فى كل وطن سحت لواء واحد؛ 
تفرق بين المال الذين يتتسبون إلى دول وأوطان عديدة ... 
بمب أن تترك هذه الروابط الوطنية علها إلى رابطة جديدة 
مؤسسة على أساس الطبقات ... مهذه الصورة وحدها يم النصر 
للنظام الشيوعى فى كل العالم » وبهذه الصورة وحدها تم سيادة 





المال ورقامتهم .. 


هذه می س على وجه الا جال آم الآراء التى تدلى بها 
« الشيوعية الأمية » فى أعس الزعات الوطنية .. 

إن هذه الدعاية الشيوعية كانت تقوم على عواتق بعض 
الأفراد والجميات » حتى زمن الحربالعالية.:. غير أنالشيوعيين 
تمكنوا - فى أواخرالحرب المالية - من الاستيلاء على مقاليد 
المي فى دولة من أعتا ام دول المالم » وأسسوا فما نظام 
9 1 .. وهل ادولة الشيوعيةة 
أخذت على عاتقها مبمة الدعوة إلى الشيوعية فى كل أتحاء الما » 
وسارت تقوممهذه الهمة بكل ما لدمها من وسائطمادية ومعنوية » 
من أموال وافرة إلى تشكيلات مننظمة 

إن لام الفقر وآمال الرفاهة التى تستولى على نفوس المال 
من جهة » والدعاية الخلابة التى تقوم ها روسيا السوفينية 
- مستندة إلى تشكيلات واسعة النطاق ومحكة الترتيب ‏ 
من جهة أخرى :.. قوّت الزعة الأمية الشيوعية فى بعض 
البلاد» وأقامت هذه الصورة أمام التزعة الوطنية عدوا جديدا 
خط را جدا ... 


سأ ووا الف 








تتقاعس عن العمل تجاه هذا العدو” بطبيعة 
الحال . إنها أخذت تناضل الشيوعية بحزم شديد وقوة كبيرة » 








ارال يم 


فاتتصرت علها فى بمض البلاد »كا فملت النازية فى ألانيا 
والفاشية فى إبطاليا ... غير أن النضال لازال سجالاً بين 
التزعتين » مادة وجهارا »كا فى أسبانيا » أو ممنى وخفية = کا 
فى عدد غير قليل من سائر اللران 

فيجدر بنا أن نتعرف إلى أوجه هذا النشال من قرب » 
وبشىء من التفصيل : 

إن الانقلاب السناعى الذى بدأ فى أوائل القرن الأخير 
- والدی لا بزال يستمر إلى الآن ‏ زاد فی فروق 
الناس زيادة هائلة » وأوسل مشا كل الميشة إلى درجة لم ب 
لما مثيل ... لاشك فى أن هذا التطور ال 
الحياة الاجماعية كان يتطلب نظرات وأنظامة حقوقية جديدة 
تضمن لكل حن المياة والعمل بالعدل الدى يقتضيه هذا التطور 
اميق 

غير أن الحسكومات م تقدر خطورة هذه الأوشاع حق 
تنوظا فلم يم على سن القوانين الضرورية لمال جما ... وذلك 
أفسح محالاً أمام أسماب رؤوس الأموال الاستبداد بحياة 
المال بدون تأمل » وللاسترسال فى استثلال أتمايهم ê‏ 
إنصاف ... وهذه الحالة ولدت الاشتراكية التى أخذت تطالب 
الحكومات بوشع حد لهذا الاستبداد » وسن قوانين جديدة 





تثبت حقوق الممل وتضمن إنصاف المال » ومنع تضخم روس 
الأموال على شقاء الآلاف بل اللايين من المال... غير أن 
المسكومات.قاومت فى بإدى' الم المركة إلاشترا كية 
ومطالها مقاومة شديدة » وهذه القاومة أدت إل حموث 
سلسلة ثورات واعتصابات عنيفة كا أدت إلى تفرع الاشتراكية 
إلى فروع ومذاهب متنوعة . فاختلفت لذلك الذاهب الاشتراكية 
اختلافا كبير من المتدلة إلى المتطرفة » ومن الوطنية إلى الأمية 

إن الشيوعية هى « الطريقة التطرفة » التى قامت لممالجة 
قضية العمل على أساس هد مكل شىء يقف حجر عثرة فى سبيلها » 
“وم تتردد فى إدخال « الؤطنية » أيضا فى عداد الأمور الى 
لاازوم للتمسك مها .. حتى:أنها أوسلت الثالاة إلى درجة القول 
بأن الوطنية أيضاً من الؤّسسات: التى يحب هدما ... 

وأما الذاهب الاشتراكية الأخرى » فما تسى إلى معالجة 


الشكلة دون أن تسترسل فى تضحية الؤسسات الاجتاعية 
أن تتهاون فى « الوطنية » قتقدم علىخالفتها ... 

فإن.« الاشتراكية الوطنية » = مثا ب تقول بأن الحياة 
الصتاعية تحتاج إلى معالجة جدية » غير أن هذ العالجة يب أن 
تبق داعا داخل نطاق الوطنية ... إن للمال حقوةا طبيمية يجب 


ويها 





أن ينالوها » غير أنه يحب أن يمرفوا - ف الوقت نفسه - أن 
غناك أمة يحب أن يخدموها ‏ ووطن يجب أن يمتزوا به ودولة 
عت أن يدوا علها:.. ولاب رقو سا لوالا سا سنوق 
ف ارا قر ا يمرفوا هم أب أن هناك 
أمة ووطتا ودولة » وأن الأموال الى حت حيازتهم لم تون 
وتتجمع إلا بفضل مساتى المال وبنضل أعمال الدولة التى تضمن 
الأمن العام » وتنشىء الرافق العامة . فللدولة والأمة والمال 
أيضا حق فى هذه الأموال . قبل المحكومة أن ثتولي شما 
تنظم العلائق بين المال وأحاب روس الأموال على ضوء هذه 
الأسس ؛ علا ألا ترك هاتين القوتين وشأنهما تننازءان » 
وعليها أن تمم لكل ما عکن عمله لجمل هاتين القوتين متازرتين 
كا تقتضيه مصالح الأمة والوطن ... 

فنستطيع أن تقول بهذا" الاعتبار إن الاشترااكية الوطنية 
السائدداق الايا تكون. قطنا ما كنا اقتيوفية الا قاق 
واا اتم النقابية الؤسسة فى إيطاليا فهى أبن 
تقف فى هذه القضية بجانب الاشتراكية الوطنية موقفا اكا 
لوقف الشيوعية ... 

فإن الشيوعية لاتبالى الوطنية » وتدعوإلى الأمية ؛ فى حين 
أن النئزية ‏ مشل الفاشية - تتمسك بالوطنية وتمارض 
الأمية .. 

إن عنصر الأمميِة الدى يدخل فى تكوين الشيوعية هو 
اثذى يحجملها خطرا على كيان سائر الول » ويضطر الأحزاب 
الوطنية فما إل مقاوتها بشدة » ومناشلها بمنف ... لأن 
البلشفية لا مده كيان الدول والأعم من جراء احتّال إقذامها 
على شن الغارة علها بواسطة: جلات عسكرية ترسلها من وراء 
حدودها ققط ... بل تدد كيان الدول والآمم فى داخلها 














PVE‏ ازساة 


من جراء الدعيات التىتقوم بها بي نأهليها» وبواسطة التشكيلات 
التى توجدها بين أبنائها ... 





وهذا الى يجمل النضال ينما وبين مءارضها عنقا جدا ... 
ماذا يجب أن يكون موقفنا حن - أبناء المرب - من 
هذا النضال المتيف ؟ بين هذه الذاهب الاجماعية التضارية ؟ 


أولةً - يجب أن نلاحظ قبل كل شىء أن الشاكل 
التى نمانها حن أبناء المرب ختلف اختلاقا كبيرا عن الشاكل 
التى تمانها تلك البلاد ؛ فن الحطأ أن نقكر فى اقتباس نظام 
من تلك الاظ على علاته ... غير أن موقف هذه الننام الختلفة 
من النزعة الوطنية والقومية يجب أن يدانا على النظام الذى 
يحب أن تتباعد عنه كل التباعد » وتحذر منه كل الحذر .. 

ويحب علينا أن نلاحظ فى الوقت نفسه » أن الأضرار التى 
تنجم من الاصفاء إلى الدعاية الأمية لا تكون متساوية فى كل 
البلاد » بل إنها تزداد وتنقص » نظراً إلى ضمف النزعة الوطنية 
والقومية السائدة فى البلاد أو قوتها 

تصوروا الآمة أهضة متحدة متصفة بشعور قوى عميق» 
ونزعة وطنية شديدة » قد تأصات الوطنية والقومية فى نفوس 
أبنائها حتى آنا دخات فى طور الافراط والتمدى » فصارت 
تحمل القوم عل التوسع على حساب غيرها عن الأمم . لاشك فى 
أن رياح النزعة الأمية إذا هبت على النفوس فى مثل هذه الأمة 
لا تستمايع أن تجتث شجرة الوطنية من جذورها » فلا يتمدى 





تأثيرها حدود بءض الاضرار الطفيفة من نوع إسقاط الأوراق 
أو كسر الأغصان ... إن اتنشار فكرة الأمية بمض الانتشار 
بين أبناء تلك الأمة لا بزعزع بناء الوطنية زعزعة + 
وکل ما يعمله ينحصر فى كسر ثورة الافراط » ومخفيف أطاع 
التوسع والاستمار a‏ 

ثم تصوروا أمة - بمكس تلك - متأخرة فى حضار تما » 
متفرقة فى سياسها » مترددة .فى وطنيها » استيقظت من سبات 
عميق فى عمد قريب ؛ فلم عض على يقظها الوقت الكانى 
لاختار الفكرة القومية فى تفوس أبنائها » قل يتم بيد 
« تكوّن الشمور القوى » و « تأصل النزعة الوطنية » فى تلك 
النفوس . لاشك ف أن تأثير الرياح « الأمية » على أمة كهذه 





الأمة يكون خطر؟ جدا » لأنهبوقف اخما رالقكرة القومية فى بده 
عملها » ويحول دون تكن الشعور القوى العام فى يدء عهده ؛ 
وعيت تباشير النزعة الوطنية المق قبل أن تتأصل فى النفوس .. 

إننى أعتقد يأن نظرة واحدة إلى حالة البلاد العربية والأمة 
المربية - على ضوء هذه الابضاحات - تكن دلالة قطمية 
على أنانتشار الأزعة الأمية - ولو قليلا - يكون مشراً جد » 
بل مبلسكا وقتالاً بالنسبة إلى أبناء الضأد ... 

فيذني علينا أن نبذل أقمى الجهود لنع تسرب الأزعة 
الأمية إلى النفوس فى ججيع الأقطار المربية 

هذا » وقد لاحظت: أن بمض الشبان » فى مختاف البلاد 
المربية » يخلطون بان قضي ةالسياسة المارجية وأعس انق الماخلية 
خلطا غريباً . فكثير ما يتساءلون خلال مناقشة مثل هذه 
السائل : أية دولة أ كر مطامح في البلاد المربية ؟ هل لروسيا 
مطامح استعارية فى البلاد المربية ؟ ألم يكن خطر الاستمار 
الايطالى أ كبر من سائر الأخطار ؟ 

إنى أعتقد أن وقوف هذا الوقف تجاه السائل الداخلية 
والاجاعية لا يتفق مع منطق السياسة والاجاع » لأن علائق 
الدول المارجية لا تتأسس على أشكال نظمها الداخابة . فالدول 
تنفق أو تتخامم حسب منافمها » دون أن تنظر إلى مشامبة 
أشكال إدارتها أو مخالفتها . فقد رأينا - مثلا = خلالالحرب 
المالية أن فرنسا | 





مع انكلترا وروسياء مع أنهاكانت 
جهوزية » فى حين أن أنكلئرا كات ملكية وستورية وروسيا 
القيصرية كانت من الحسكومات الاستبدادية ٠‏ وقد انم إلى 
هذه الدول الثلاث » خلال الجرب المالية » عشرات من الدول 
الأخرى على اختلاف نزءاتها فى السياسة الداخلية 

فيجب علينا أن نمتقد كل الاعتقاد بأن اعتناق أى مذهب 
اجتاعى لا يخلصنا من الأخطار الحدقة بنا » کا أن عدم اعتناق 
أى مذهب من الذاهب الاجتاعية لا يمرضنا إلى أخطار خارجية 
غير الأخطار التى حيط ينا ... 

فمند ما تنم التظر فى أ ملاح أو عدم سلاج النظام 
الشيوعى لبلادنا لايجوز لنا أن نبنى أحكامنا على سياسة إيطاليا 
أو روسيا فى الأمور الدولية بوجه عام » أو فى أمور البلاه 





الأرسالة ويم 





المربية بوجه خاص ... بل يجب أن نفكر فى صلاح أو عدم 
سلاح هذا النظام بالنظر إلى أحوالنا الداخلية فقط ... 

ورجا كان وضع الدولة التركية مجاه هذه السألة من أحسن 
الأمثلة وأقطع الأدلة فى هذا الباب 

تعلدون أن تركية مدينة بنىء كثير من حياتها الآن إلى 
أوضاع روسيا السوفيتية ... لأن الدولة ااروسية كانت عدوة 
تركيا الناريخية حتى نباية المرب المالية ... غير ألما بمد أن 
ت ترت عداءها القديم » بل بمكس ذلك أخذت تند 
الدولة التركية شد الدول الأوربية » وسارت تساعدها بكل 
الوسائط اللمكنة » وفعلا أمدتما بالأموال والأسلحة والمتاد خلال 
مناشلامها الاستقلالية » وحافظت على هذه السياسة تحوها منذ 
.ذلك المين . فتركية كانت أول دولة تصادقت مع روسيا السوفينية» 
وهی لا تزال من أخلص أصدقائها ... وى م ع كل هذا من أشد 
ة » ومى تطارد وتعاقب بشدة كل من يتتسب إلى 
الشيوعية أو يقوم بدعاية للشيوعية ... وروسيا | 
صديقة زكية ؛ بيغم من مخالفة الأخيرة للظم البلشفية فى 
أمورها الداخلية ... 











أعداء ا 








هذه حقيقة واقمية ... وكثيرا ما يصادف الرء فى الصحف 
التركية عدة فصول في وصف حفلات التكريم التى تقام للوفود 
الروسية ... ويجانب هذه الفصول عدة فقرات تذكر أخبارة 
متنوعة عر محاكة الأشخاص الذين سجنوا لانتسابهم إلى 
الشيوعية » وعن الأحكام المقابية التى صدرت علهم من 
اماک الختصة 

فلا بدلي أن أذ كر فى هذا الصدد كلة مشهورة قللها 
أحد عظاء فرنسا خلال مناقشة برلانية » قبل مدة تزيد على 
نصف القرن : كان « جول فرى » من أبطال القكرة الملمانية 
فى فرنسا . حارب الكهنوتية أشد الحاربة » ووضع القوانين 
التي تحدد ساحة عمل رجال الدين تحديدا كبيراً » وسبى طول 
حياته إلى حرمائهم حق فتح الدارس والاشتنال بالتربية 
والتمليم ... ومع كل ذلك لم يتوان عن مساعدة رجال الدين 
فى الأعمال التى يقومون مها خارج فرنسا ... حتى أنه لم يتردد 
أحيا فى مساعدة أعمال الإرساليات التبشيرية بالوسائط 








الدبلوماسية أو بالقوة المسكرية ... فقد اعترض البعض على 
هذه السياسة التناقضة » واستنسكروا جاية أعمال رجال الدبن 
في خارج فرنسا فى نفس الوقت الذى كانت تمنع فيه هذه الأعمال 
داخل فرنسا ... قصمد « جول فرى » على المتبر وقال كلته 
الشهورة : إن عداوة الكهنوت ليست من الأمتمة النى يجوز 





تصديرها إلى اظارج ... 





وأراد أن يقول بذلك : إن عداوتنا الكهنوت يجب أن 
تبق من خصائض سياستنا الداخلية وحدما ... وهدة المداوة 
يجب ألا تمنمنا عن الاستفادة من رجال الدين فى سسياسئنا 
المارجية فى أعس توسيع نفوذنا خارج فرلسا ... 

إننى أعتقد بأن الرقائع والحقائق التى سردتما م لاتترك 
مالا الشك فى أن كل مرن يقول بوجوب اعتناق الذهب 
الشيوعى لدفع أخطار دولة أو لاسترضاء أخرى يكون قد ساك 
مسلكا لايقره « منطق المقائق » بوجه من الوجوه .. 

فملينا أن ننظر إلى القضية فى ذانها كسألة داخلية سرفة 
محردة عن كل الاعتبارات الخارجية فنسأل أنفسنا : هل يجوز 
لنا أن نصنى إلى نداء الأمية الشيوعية أم لا؟ ... 

إننى أعتقد أن وضع السألة على هذا الشكل الواشح لا يترك 
مالا الترود فى الجواب اللازم لها ... 

فقد قال أجدادنا : 
بلادى وإن جارت على وأهلى وإن ضنوا على كرام ! 

أعتقد أن هذا الفول يتضمن أحدن وأباغ الأجوبة على 
نظرية الأممية الماركسية ... 

لا أود أن أقول ‏ بذلك ‏ إنه يجب علينا أن ترك الأمور 
على الما ء فلا نفسكر فى إزالة الجور عن أفراد الأمة ... بل أقول 
- بمكس ذلك = يجب علينا أن نبذل كل الجهود لاإسلاح 
الأحوال وإزالة الجور بأعقام ما يكن من السرعة ... على ألا 
مخرج فى أعمالنا وتداييرنا عن مقتضيات الوطتية » وأن نمتقد 
ىكل حين : أن الوطن قب لكل شىء وفو یکل شیء .. 

ماطع المصرى 





م ازسالة 





ت على التربية فى معو 
للاستاذ مد حسن ظاظا 


با وت 
eee‏ 
8 الثرية مبمة ديبة ورسالة مقدسة » 
« هريارت » 
« من يدر المدرسة بوجه مستقبل الأمة » 
« سارك » 
« أم اللسائل فى مصر مسألة التربية والتعلم » فلو أن كل 
«صرى وضع فى تشبيدما لبنة لأقنا للوطن صرحا ببق 
ما بی الزمان » 
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من تلك « الأسول المامة » التى تقيم عليها لأ الديمقراطية 
الحديثة تربيتها الصالحة وتمليمها ع . والحق أن ذلك كله 
لم يكن غير مقدمة عامة أحببت أن أمهد بها لتقد التربية والتعليم 
فى مصر وطننا الحبوب . فلملك قد وعيت ما قدمت” وتود صادقا 
أن ترى إلى أى طريق تحن مسوقون» وأين تحن من تلك الأصول 
وهانيك الفروع . ولملك تشمر مى أن مثل ذلك الوشوع 
خطي ركل الخطورة ؛ ودقيق كل الدقة ء لأنه وحده بيت الداء 
ومناط الرجاء » وأننا محتاجون فيه إلى كثير من الصراحة وسعة 
الصدر حتى نستطيع أننشخص الداء علىحقيقته » وتقرر الدواء 
الناجع والملاج السحيح ! ثم لملك ترى أثنا اليوم فى عصر جديد 
يتطلب منا تربية خاسة تحةق الأمل فى توطيد الديمقراطية وسون 
الاستقلال » وبمث اليد القديم » وتزعم الشرق الحديث » وإعلاء 
القومية إزاء مطامع الطاممين » ومسابرة الحضارة جريا وراء قفز 
التقدمين ... ١‏ أجل » ولملك قد استطمت أن تتبين أن متنا 
)١(‏ من حديث للالته رجه الله ترف بسباعه منه الأستاذ الممروسى 
وورد فى أول كتاب « فى الثرية والمليم » للأستاق 











ا لديف ماتزال مشو بصمف قى الاق والتواء ق الشخصبية» 
وضيق في المقل واحلال فى الشعور » وأننا قد أصبحنا مبددين 
5 قتان وقانا اله شرها : إحداها ثورة المتعلمين الماطلين» 
والأخرى ثورة الجاهلين القانمين ...1 أجل ؛ ولملك قد استطمت 
أن تدرك,أنه لاسبيل إلى عتيق شىء من هذه الشروعات 
الاجماعية الاإسلاحية الكثيرة التى يقترحها القترحون » إلا إذا 
كرّنا أولثك « الرجال البواسل » الدين نستطيع أن نمهد إلهم 
حتا بمباشرة تنفيذها » لأن نفوسهم قد مبيأت بالفمل لها وآمنت 
ها ٠٠‏ وأن الدولة التى تنفق علىالتر والتعليم كثيرا وتخصهما 
بأعفا م عنايتها حيط ضما كل أسباب القوة والتجاح » وتوفر 
عل 4 من الجهود والشقات » والأموال والاشطراإت » 
مالا أول له ولا آخ2 .. 

للك إذن تمرف ذل ك كله » وتود حت أن تمل أبن بحن وإلى 
أبن نسير ؛ وتمجب كل المجب من إغفال الأحزاب السياسية 
فى هذا البلد لفضية التربية والتعليم كزء من براعها لا بتجزأ » 
وككطة فى الاإسلاح جوهية لهسا فسلفتها' المقولة وحدودها 
الرسومة””©؛ وكوسيلة لتحقيق الأمافىالقومية تذنى عن النشريع 
الزعن ع ؛ وتمهد لنتائج وأحوال مشمونة كل الغمان ومؤكدة 
كل التأ كيد .. ! 

أجل ! ولملك تمجب كذلك من ندرة البحوث التى يقدمها 
الكتاب والحاضرون الرأى المام فبا بين الآن والآخر متملقة 
بذلك الشأن » ودائرة على االحسوص حول التجريح وإظهار 
الميوب ! !ا الوشوع مقدس لا يجوز الاقتراب منه ! 
أو اغا هو شيل الشأن فى حياتنا الادية والمنوية فلااضرورة 
للاهتام به : ! أوكانما هو سر من أسرار الدولة لا دى لاإشراك 
الرأى المام فيه ! 1 

أجل » ولملك تقول مى الآن إن الهضات الكبرى الى 


















فيرة يقلل فيها الجرائم والأمرامن 
غفيات والجون ... وثلاً بناء منازل 
ین قبل غرس مبادى* الصحة فيهم لايؤدى إلى أ كثر من استبدال 
بیت پیت ! ! 

رت ألمانيا من بطش فرنا عن طريق إصلاح مدارسها 
وانتصرت اتجلترا فى المرب المظمى عن طريق ملاعا ! ! 








ازسالة يام 





ازدانت بها سفحات افرع | تم إلاعلى أساس من التقد الدى 
هدم البالى وأقام الجديد » وأننا فى مبضتنا وظروفنا الحاضرة 
محتاجون كل الاحتياج إلى هذا النقد الحر التريه » وإلى سعة فى 
الصدر تسمح به وتشجمه وتقابله بالتكثير من الموادة والرفق » 
وتصفح عما قد يتعرض له من خطأ وشطط ... ! 

قالوا وما زالوا يقولون : لنسترالميوب لنستر الميوب ! وأقول 
ومازلت اقول : وماذا بعد سر العيوب ؟ وماجدوى السير فى 
طريق شائك ممابته تمسة إذا كانت القاقلة التى تسير فيه هى قافلة 
الأمة ؟ ؟ على أنى لمت أذهب في التشائم إلى هذا المد فأدمى 
أن تعليمنا شاثك كله ومهايته تمسة كاها ؟ ! بل إنه لمن امير أن 
أسجل بمداد الفخرأننا قد بدأنا نامس الضمف منذ أعوام وتعمل 
على إصلاحه » فراحت وزارتنا تطاب رأى الخبيرين » وراج 
أحد وزرائئا يكتب بنفسه فى التعليم الثانوئ » وأقيمت بالفمل 
مدارس جديدة » وأدخات إصلاحات مبمة وخطيرة . هذا إلى 
ما يدرس الآنتمهيدا لاعتاده وتنفيذه... وتلك ولا ريب بأ كورة 
طيبة نذ كر بالشكر لرجال العارف وبرج مها خير جزيل . 
وما دام الأ كذلك فلا مندوحة لنا كرجال تربية من معاونة 
الوزارة فى مبمتها : بتقديم آرائنا وتحارينا وكل ما ملك من قول 
أو فمل يقن للوطن أمانيه وينجيه من عيوبه وأمراضه .. 

فترى ما هي هذه الميوب وتلك الأمراض !كل منا يستطيع 
أن يذكر الكثير من ذ كرياته كطالب ومن تجارب هكم » وکل 
منا يستطيع أن يقرر أن ماشينا كطلية ملى' بألوان من التربية 
لاتتفق وتاك الأسول التى قدمناها في كثير ولا قليل » ولا تصلح 
إلا لأت تكون ذكريات رة فما ما يضحك ويى ويوم 
ویۋسف »وکل منايستطيع أن يقرر أن حاضرهكمل مشوب 
بأساليب من النقص بمضها هين يسير وبعضما ثقيل عسير . 
ومن ل منا « بلتعلم المر » أو درسه عن كثب يستطيع 
أن يقدم للقرإء قصة فما من الآمى والفواجع مايثير التقزر 
والاثمتزاز ويمعث على الأسف والر اء“ ؟ ولقد اا ی 











(1) وحسبك أن تذكر هنا المسا والحبن وغيرما خصوصاً إذا كنك 
قد أمضيت صباك فى غير مدارس المسكومة 
(؟) ولا وجود بالطبع كثل هذه الفصة فى الجميات الحترمة الى لاتبغى 





وأا أ كتب مقدمتى للقراء س لل هذا التقد البرى”» فوقدت 
فى يدى رسالة نحديثة صغيرة بالاتجليزية لأحد أسانذة المهدة© 
وهو الدكتور 3 أ كسون » » تناول فا بمض تواحى التريية 
فى مصر بالنقد الحصيف والاقتراح الصائب » فأيجبت ا كل 
الاتخاب » وشمرت أنها قد كرت الكثير ما كنت أريد 
وزادت عليه » ولذلك لم أر بد من تلخيصها والتمليق عللها 
وتقدعها لقراء المربية كنظرة عامة جادت يها قريحة انجليزى 
خير خدم الثر مصر ودرسها عن كثب » وأبى إلا أن رد 
لمذه البلاد المزيزة فضلها عليه بشى' من النقد والاإرشاد 
فإلىاللقاء إذاً حيث نستعرض هذما 








ارة وثتبعها بأخرى . 
وإلى اللقاء حيث أسعمك ما قد يصلنى من إجلات حضرات رجال 
التبم من مفتشين ونظار ومعلمين على الأسئلة الآنية : . 

١‏ - ماهى أثم عيوب التربية الصرية فى المصر ال حاضر ؟ 

؟ ب وماهى الأغراض التى يجب أن “نتوخاها التربيسة 
الصرية حتى تحقق للوطن أمانيه الجديدة ؟ 

۳ س وماذا بروقك فى ماضی التربية وحاضرها °2۶ 

ر مس ظاظا 

مدرس الفلفة عبرا الانوية الأميرية 





الرع بقدر ما تبنى خدهة الأمة . وقد شربت بنفسى الكاس الرة فى إحدى 
الجميات « الأخرى » وأطمع أن أعرش على القراء فى الفرصة الناسبة 
قطرات منها ليملم 2 
عصابة للب الال عن 


(۴) أكون وا العكر إذا : 
مختصرة على هذه الأسئلة 











تكرم حضراث رجال الثريية بردود 


رفايل 
لشاعر الجب واججمال لامرتين 
مترجة بقل 
اکر مسی الل بان 
تطلب من نة التأليف والترجة والنشر 
ومن إدارة « الرسالة » 
القن ٠۴‏ قرشا 
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محنة اة » ى ¢ 
للأاستاذ عبد الله خلص 


يعضو الجمع الملى العربى بدمشق 





عزيزى صاخب الرسالة 

سلام الله عليك ورجته . وبعد فقد ذكرتم فی المدد ۲۴۸ 
من ( الرسالة ) الذراء تمائل النابنة الآنسة (ى) زيادة من مرضها 
ادى لازا حو عامين » وبترم أهل الم والفضل بهذم 
البشرى التى أثلجت الصدور وأقرت الأعين » فقمام سل 
هذا بق الأدب ع نكل أديب جزاى الله خير الجزاء 

ولكن قار" هذا الخبر يان أن الآنسة (ي )كانت حقيقة 
صريضة فى لبنان وأمما الآن فى دور النقاهة » مما يخالف الواقع 
ويسدل ستار؟ كثيفاً على الأساة التى أراد بعض من لا أخلاق 
لمم أن يعنوها ويحولوا بين هذه المبقر 
الدرر الذوالى وتبديه من الأفكار النيرة وتخدم به الجتمع المربى 

وأظتك لا تضنون على تادرى قدر (ي) وعارنی قشلها 
بارزاحة ذلك الستار الأسود عن تلك النفوس الريضة والوجوه 
السود التى قذفت بأرق شخصية أدبية فى الارستان ثم بالستشنى 
ت جنع الظلام ومنمتها من الاختلاط بالناس مارا مها 
ميت الاحياء 

وعلى هذه المقيدة أ كتب للرسالة الثراء س للك ولالى» 
ولكن للحقيقة والتارخ - عمأ أساب (ى) من السائب» 
وانتاها من النوائب ؛ فى خلال السنتين النصرمتين حتىءادتشبحا 
من الأشباح تتم على البشرية الظالمة وتمتب على جي رامها الأقريين » 
وخصوسا سيدات المرب اللاثى اتتصرت لمن فى كل مواقفها . 
وإلى الفارى” المزيز فصول هذه الأساة وله أن يحم بنفسه فى أى 
عصرمن عصور المدنية حن ؟ وما هذا اللدى يحرى فى مماهد الل 
والفن من الآمى والخازى الق تشيب لموها الولدان وتضطرب 
الأفئدة؟ 

لا شك فى أن كل أديب وأديبة ف لبنان ومصر وفاسطين 
وسورية والمراق وجيغ بلدان المرب يمرفون فضل (بي) على 
النهضة الملية عامة والنبشة النسائية خاصة > ولكم ریا 


بین ماكانت تنثره من 





لا يعرفون أبن نبت هذه الزنبقة المطرة » فرأينا أن تقتضب من 
سيرتها ما يجب معرفته 

الآنسة ى هى مارى ابنة الرحوم الأستاذ إلياس زيادة من 
عرمون غير فى لبنان الذى كان مسقط رأسها ومنيت غرسما 
کا كانت مصر التی اتتقلت إليها مهبط أنسها ومهوى نفسها 

وهناك فى بلد الم فى العام المربى بدأت حياتها الجدية 
الفيدة فنشرت كتاب باحثة البادية 292 وهو بحث انتقادى طبع 
سنة ٠155م‏ عليزته بئان وثالث ها ابتسامة ودموع أو المب 
الألانى طبع سنة 195١‏ » وكلات وإشارات ذهو يحتوي على 
نجس عشرة خطبة ألتها فى مناسبات +تلفة وهو أول كتاب 
جعت فيه خطب سيدة شرقنة عربية وقد طبع سنة ٠١۹۲۲‏ 

ثم كتاب بين الجزر والد » ودمعة وابنسامة » وظلنات 
وأشمة » وقد طبعت جيع هذه التكتب في سنة 1558 

ثم كتاب الصّحائف الدى طبع سنة 1414 وكتاب سواح 
فتاة والساواة » غير الأبحاث الناضجة والآراء الاجماعية الصائبة 
التى كانت تنشرها في الجلات والسحف حتى وسلت إلى درجة 
كانت جريدة الأهرام الكثيرة الأنصار الواسمة الانتشار تفتح 
لرسائلها سدرها وتجملها أولى مقالاتها 

وما يدل على علو مئزلة الآنسة ( ب ) أن بين الدين قرظوا 
كتامها ( المساواة ) الأمير شكيب أرسلان فنكتب له الرحوم 
الدكتور يمقوب صروف أحد ساح القتطف رسالة جام 
فها ما يلى 8 

« والساواة مقالات نشرت أولاً تباعا فىالقتطف ثم جعت 
وطبعت كتاباً على حدة فراقتى جدا وسن له » وأرجح أنها 
ترج شيئ ترجة لأنها تك می ف كل الوضوعات الآدبية 
والفلسفية كا تكتب » فإنم! قوية الد كرة إلى حد يفوق التصور» 
وقد قرأ ت كثير؟ من الكتب ف اللغات التى حسما : الفرنساوية 
والاتكليزية والايطالية حتى لقد تتشهد فى كلامها می بأبيات 
من شكسبير أو بیرون کا تستشهد بالتنى والمرى 

وحفظت أيضا كثيرا من قصائد شوق والطران وحافظ 
وأظنها تصويغ ممانها فى ذهنما بالفرنساوية والانكليزية قبلا تعبر 
عنها بألفاظها المربية » 








(1) هو الاسم الستمار الذى كانت تتستر وراءه السيدة ملك ابنة الام 


الصرى اعروق المرحوم حننى ناصف فى كتابة مباحثها النائية 


FWA الزرسالة‎ 


وشاء القدر أن تفقدى والدمها واحدا إِثر واحد کا يفقد 
كل إنسان أنويه فى هذه الحياة » ولكن ى الشاعرة المملوف 
الرقيقة الحواس تزازل مها هاتان الصدمتان قوتها واحتاهاء 
وتساورها المموم والأحزان فتقبع فى عقر دارها تناجى نفسها 
وتندب حظها بفقند أعز الناس عليهاء فيأئى إلها بعضذوى قرياها 
في ثياب الخجل وم ذثاب خاطفة ويحملونها على السفر إلى لبنان 
وطنها الساحر على أمل أن تجد في جوه الجيل وماثه القير ومناظره 


ES MU عماس‎ HN Sl 


ااظالين إلى السيدة التى تألم كثيرا لما وتستمين بأوليائها من 
الرجال على كشف فظلتها ويقوم هؤلاء السراة الأحاد أحفاد 
الأمير عبد القادر الجزائرى ويمملون على إطلاق سراحها 
وينتعى الأعس بتدخل إدارة الأمن المام وإخراج (ى) 
النابنة من سجنها 
فتمود الشاب الخاطفة التى مخشى أن ترد إلى (نى ) حقوقها 
الشرعية بالتصرف فى أموالها وحليها ومكتبتها الفنية الى وشءوا 


PA:‏ اأرسالة 





وما قالته لى والألم ينبعث من عينهسا : « تصور ی ز 
على بعد عشرين دقيقة من بيروت قلب الشرق العربى وعاصمة 
البنانالجل الالد ومد الحضارة والنور وأم الجاممات والؤسسات 
العلمية ودار الجميات الأدبية والميرية و كز جمية الهضة 
النسائية . أجل تسود (ى) 
البلد اذى ذكرت » 

ثم تلنفت بي إلى السيدة قرينته فتقول لها : 

« أهذا ما كنت أننظره يا سيدتي ؟ أهذه هى الكافأة التى 
أعدتها لى الرأة الشرقية بمد جهاد طويل ؟ أهذا ما تلقاه الأديبة 
فى الشرق ؟» 

ول بقتصر عمل فارس بك على 
بل إنه ذهب ورفقته الأمير عادل أرسلان إلى ندوة الجاس ١‏ 
اللبنانى وتحدث عن زيارته لى وعن الآثر اؤ الذى 5 هذه 
الزيارة فى نفسه 

وشاع ما عوملت به ى من العمل السبىء وذاع فى لبتان 
فراع الناس ما سمموا وأذهلهم ما قرءؤا » فاندقع أتصار الفضيلة 
إلى الأخذ با وشدا نوها ورد عاديات المادين عنها » وتقدم 
الجيع اماي الشهور معالى الأستاذ حبيب أ شهلا وزيرالداخلية 


0 مسيم‎ e nebt mot CME IM 





لى بمد عشرين دقيقة من 








یدی کاتب هذه السطور هذا نصها : - 

إن حدم الآن وحوله جاعة من أدباء وعاماء هذه الدينة 
التاريخية عكا يتوجهون بخالص الأمانى وكبير الرجاء إلى الوزير 
الدى لم تبطره النممة ولم تمنمه من الدفع عن الظلومين لتتولوا با 
علقم به من الممة الشسكورة والخيرة الحمودة الدفاع عن مفخرة 
أديبات المرب ف القرن المشرين ونايمة النساء فى الأقطار العربية 
الآنسة ى زيادة 1 

إن إتقاذها من هذه الكارثة يسجل ص ا د 
مشكورة بيضاء فى خدمة الأدب العربى والافة المربية فنرجو 
أن يحقق الله على يع هذه امبرة المظيمة هة النساء فى هذا 
الشرق المربى التطلع إلى الستقبل البامم بهمة أمشالم وتقبلوا 
اتنا فى هذه الدينة .. 

وما أذكره عن (ی) أن ي كنت فى بيت القدس فى أوائل 
سنة 100 طاءته الآنسة ( ى ) زائرة دارسة وراح الأدباء 
والفضلاء لاترحيب ها والتعرف إلهاء وقصدت أنا ودفيقلى إلى 
زيارتما فى الزل الذى أت فيه ثم نجدها إذذاك وفيا ن 
عالدون قال لي ساحبى وهو يحاورني : آندری أن عل (ى) جنى 
علها ؟ فقلت له : أفصح عما فى ضميرك فيظهر أن للكلام بقية . 




















ازسالة للم 


التارع di‏ سر أبطار 
ابراهام للكولن 
شري اررعر اج الى عام المرب 
لللاستاذ مود الخفيف 


ت 


meee 
یا شباب الوادى ! خذوا ممانى المظمة فى‎ 
نسقها الأعلى من سيرة هذا المصاى العظم‎ 





وماذا يسنع وقد خذل ف الاتتخاب وآل المانوت إلى 
ما آل إليه جزاء با فمل ساحبه ؟ الم أنه ألتى نفسه في مأزق 
ولمله كان يندم ب ين نفسه أن ترك حياة الغابة ... ماذا يصن 
ابراهام ليتكسبقوت بومه ؟ لي سأمامه الآن غير التجارة» لذلك 
أنخذ له شري واشترى ما بى من ال ماوت من ذلك الرجل اقدى 
اشتراه من قبل وعاد يبيع الئاس من بضاعته » وقد حمل المبء 
كله إذ كان صاحبه لا يكاد يفيق من سكره . على أنه كان عب هین 
إذا كان البيع قليلا لقلة البضاعة ولقلة الشترين . وكان فى البلر 
حانوت آخر سطا عليه أوائك الفتية المتدون لا شجر من خلاف 
بين صاحبه وبين زعيمهم آرمسترج » وعرض ساحب ذلك 
الحانوت بضاعته للبييع فاشتراها أبراهام » ولكن بطريق الدين ؟ 









کب على نفسه مائتين وخسين دولارا وعد بدقمها حين بیس 
له ذلك ... ولكن ساحبه لا يكاد یغیق من سکرة فهو كل عليه 
أيه بوجهه لا يأت بخير ؛ وليس لدى أيب سال ليدفع إليه نصيبه 
وبخلص منه . 

وراد أ أن خا امو يض آلب #اتسر عاب 
للبريد فى تلك الجهة ؛ اختاره الفائمون بالأعى لا علموا من أمانته 
RE‏ ؟ وفرح ابراهام ا ساقه ان إليه » فقد حاقت الإسارة 
اخرج منها بدين أثق ل كاهله كان يسميه لفداحته بالنسبة 
إليه اندين الأهلى 55 فرح ابراهام بعمله الجديد وأقبل عليه فى 
هة إذ أناح له ذلك العمل أن يتصل بالناس وأن يتعرف أحوا الهم 
طبائعهم منقرب » وه وكاف بذلك حريص عليه بريد به 
ينفذ إلى أعماق النفس کا هو شأنه فى كل ما يعرض له . 
وحبب يدخات المجلة فزت ما نن ن اتصاله بالناس » ماده 
له من سبل القراءة » فهو يقرأ الصحف قبل أن يمطها أسحامها » 
وهو لمم الكتب ق انات زاف الهانا . وکن كر ماقرا 
بوم ذكتب القانون » ولملدكان ينوى أن بتخذ الحاماة عملا ل » 
فلقد کان الناس يأتونه ليحكو, ه فيا يشجر ينهم من خلاف » وهو 
عندثم القوى الأمين ؛ لا يتحيز إلشخص أو فثة ؛ ولا يتعثر فى 
أم ء ولا يسمح لأحد أن يلبس أمامه الحق بالباطل »كل ذلك 
فى رفق ودراية ولباقة ... وكان إذا عرض له أمس رده إلى ما 
عرف من القانون ليتبين وجهه؛ أو أفاد من دراسته وبحثه علا 
جديدا . وقد ألقت الأقدار إليه ذات بوم كتابا فى القانون بقع 
فى أربمة أسفار عثرعليه كا يمثر على كز . وبيانذلك أنه اشترى 
بثمن بخس من رجل انتوى الرحيل بعضمتاعه » وكان صندوقا 
به أوراق » قلبه فمثر فى قاعه على كنزه وه وكتاب « نظرات فى 
نار انجاترا » لمؤلفه بلاكستون » وكان من أشهر مأكتب فى 
القانون فى تلك الأيام ! 

وهو بعيش اليوم على راتبه الضئيل من عمله فى البريد ومما 
كان برسله الناسن من قوت إلى الأسرة التي كان نظ 
ما كان يقدمه إلهم من نصح أو يسوى يهم من خلاف . وإنك 
لتامح شخص الهاي النائى' فى شخص عمل البريد هذا .. 
على أنه تقدم فملاً ليدافع عن بعض الناس أمام الحلفين فى بعض 











PAY‏ ازسالة 


وعرف بسداد الرأى وقوة 
ا ومتانة الحجة » وما وقف يدافع Ly‏ إلا عما يمتقد 
أنه الحق 

ومست قلبه فى نلك الأيام ادعة من الألم» ققد آم به مام 
بالشباب من عال الشباب » وانمقدت أمام بصره سحب قئمة من 
الحم كان شما مادب فى قلبه من آمل جديد حو آن ابنة 
ماحباطهان » قد عم » وهو ساحب البريد » أن فتاها انصرف 
عنها ونسى ماکان بينها وبينه لا زل بأبها من فاقة » وخيل إلى 
أيب أنه اليوم يستطيع أن يسل إلى قليها » لولا ماحم جديد 
يدل عليه اله وهو لا يدائيه فی اية ولا خلق ...على أنه فى 
خجله من النساءلايمرف مايأخذ مما يدع » فهو فحيرة من أمه» 
وه وكا علدت متقد الماطفة موفور القوة مشبوب الحيال» وذلك 
ما صور له طيوفاً من الشجن أخذت تتزايد حتى ليضيق بها قلبه 
ويكاد الأ أن يصل به إلى القنوط . روى عنه أنه قال لأحد 
خلانه : « رعا ظهر منى حي أ كون فى رفقة أننىأستمتع بالحياة 
فى نشوة » ولسكنى إذا أويت إلى عزلتى أخذتنى غالبا حال من الهم 
حتى لا أجرؤ أن أجل مى مبراة » 

ولاشباب هواجس وأحلام يحار الرء فى تفسيرها وتمرف 
مصدرهاء فهىمن شفايا النفس الا نسانية » و كثير؟ ماينقيض الرء 
وهو فى حال من الرضا أو هو فی مثل حال الرسًا ... هل کان 
سرد همه إلى طمو ح نفسه وتوثب مته ؟ أمكان ذلك إلى أوازع 
قلبه وهواجس خاطره ؟ هل كان أيب يحب آن حقا کا یکون 
الحب » أم أن إحساسه با ينقص قدره فى أعين الفتيات كان هو 











مبعث هواجسه ومدعاة زلفاه ؟ 

إن فى انصرافه إلى عمله وهو يحمل الخطابات فى قبعته من 
دسكرة إلى دسكرة ما يلهيه بعض الوقت » وإن له فى الكتب 
لمزاء وساوة : له فى شكسبير وراز ما تأنس به روحه ويثلج 
خاطره » وله فى تراجم المظراء -- وقد كان مقبلا عليها = من 
معانى السمو ومواقف البطولة ما هج نفسه ويثبت قلبه 

وأشيف إلى عمله فى البريد عمل خر وله عليه أحد خلصائه 
وهو مخطيط الأرض ورسم الصورات للطرق الجديدة التى كانت 
المسكومة نشا وتوضح مسالا للناس ليهتدوا مهسا فى مسيم 
ف تلك الأسقاع . ولقد حذق ابراهام هذا الممل الجديد وسار 


بعد توزيع البرید ‏ وهو قليل = يحمل منظاره ولوحته وقله 
ويتتقل بين الأحراج برسم الطرق » وكان ياتى ذلك بها عرف عنه 
من الدقة فى كل ما يمهد به إليه ٠٠٠‏ ولكن الدائنين لم يدعوه 
فيا هو فيه » فأقبل أحدثم وباع جواد ابراهام وسرجه ولامه 
فى منراد نظير ماله ؟ وقد عن على ابراهام أن يشهد هذا البيع 
فابتعد حتى يتم ؛ ولسكن صاحبا له يدتى جرين تقدم فدفع الال 
الطلوب وخلص له الجواد ولقيه فقال له : « ردلى هذا الال 
حيما تصبح قادراً على ذلك » فن لم تقدر فلا عليك منه ياسديق » 
وأراد بعض الدائنين أن يبيموا تلك الأدوات الى يقتات من 
العمل بها لمع لمم بعض ذوى الروءة من أهل المهة ما كانوا 
يطلبون من الال وأعفوا أدوات صساحهم من ذلك البيع . ولقد 
مات جرين بعد حين وقام ابراهام برثيه فاستعصت عليه الکلات 
ولم يجد ديه غير الدموع 

وحاء موعد الانتخابات وتقدم ابراهام من جديد يقدم نفسه 
للناس » وكتبله النجاح هذهالرة ؛ وذهب ليتخذ مقعده فىيجاس 
الينويس اث عن جهة سنجمون وكان البدأ ادى تيبح عليه هو 
مبدأ الموجز إذا أردنا السياسة » وهو مبدأ الفضيلة والتبل 
والسمو إذا أردنا الللق ٠٠‏ 

ذهب عامل البريد ومخطط الأرض إلى حيث يجلس مع 
النتخبين» وإن له فى السياسة لشن بمد جين . هوالآن فى الخامسة 
والمشرين وقد اشتاره الناس لما خيزوا من لاوما رأوا من 
من سمة اطلاعه ورجاحة عقله ؛ وا نير فكيفا يذهب 
في ملابسه البالية إلى الجلس ؟ 
لراسة أمريكا في غد س بمض التقود فاشترىحلة جد 
إلى فانداليا عاسمة الينويس فاتخذ مكانه يين ممثلى الولاية ٠٠٠‏ < 
يدرس ويفكر 8 لا تفوت عبارة ولا تفلت منه قضية, » وكانت 
مشكلة المبيد تشئل بال الناس بومئذ فى وضع من أوشاعها » 
کا كانت تشفل بام أمورأخرى تنحصر فا كانوا يتوخون من 
وجوه الإسلاح فى التجارة والسناعة وسبل الاتضال . اتح 
من خلال إراهام فى الجلس ماعطف عليه القلوب » فقد رأى 
منه زملاژه الاإخلاص. والجاس فى غير تعصب » فهو يدافعم 
عما يمتقد أنه السواب أو الحق فى قوة وفى إصرار يشبه المناد » 
حت إذا تبين له أن الحق فى جاب جادله سل له في سرعة د 











٠.٠‏ اقترض ذلك الشاب الدخر 













ازسالة رم 


الرضاء والتبطة . 
عما بريدكان اك متها قال راه 
بالسكلمة الطلوبة لا تزيد ولا تنقص . ولقد أيحبوا منه بتلك الكلة 
التی ستكون فى غد انا من أثم بجوانب زعامته 
خارج الجلس إلى خلة أخرى من خلاله اشتهر بها منذ كان فى 
النابة » تلك هى تلاوة الحكايات » فهو ما يفتأ يقص علهم من 
قصصه ما يطرمهم ويمجهم 

وكان ابراهام يزور نيوسالم كلا سمح له وقته بزارة . .وهو 
اليوم يحب آن کا يكون الحب . أ كبرت سفاته وأتيت برجولته 
وسارت لا تمدل به غيره ؛ ثم أحبته وليس بمد المبرابطة . وأا 
اراهام نفسه = وهو من عرفت قوة عاظفة وصحة وجدان = 
فى دبيع الممر حا » لابرى حوله إلا جالالربيع ونشوة الربيع » 
لابح إلاسر الربيع ووحى الربيع » روح وبندو مع ساحبته 
وکا مهما من فرط مرحهما طائران من طيور الخائل ... ولكن 
وا أسفاه ! لن يطول هذا الرييع » بل إنه ليتقلب إلى جحيم فى 
سرعة خاطفة ! ... نزت الى کا نزلت من قبل فى كنتوى 
فسكان من نحاياها طائره الجيل ! وغدا ابراهام برمض الحزن قلبه 
وبا كل الجوى أحشاءه ... وتلك هى الصدمة الثانية يمد يمته 
فى أمه تحل به » فكأمها الضرية تأنيه فى مقتل ١‏ لقد وهنت 
عزيمته وخارت قوته وذوى عوده » وصار الناس برونه أحيان 
هائما على وجهه وهو هذى كان به جنة » حتى نصح له طبیب 
أن يرحل » قزل ضيفاً عند أسرةصديقة كانت تقيم فمكان بميد 
عن نيوسا) » ولكن همه ذهب ممه إلى هناك حتى لقد شاطره 
الحزن ذات ليلة نفر من جلسائه حين موه يصرخ من أعماق 
قلبه : « لا أطيق أن أذكر أنها ترقد هناك وحدها حيث يتل 
الطر وتصخب الماصغة فوق قيرها» وا قطع من الأميال 
مرات بعد ذلك على قدميه غج إلى ذلك القبر وبلله بدمنه ! 

ولكن اليأس يسلمه ثانية إلى الياة حيث لاحيلة فى البلوى 
.. ويحين موعد الاتتخابات رة 'الثة 


-- وأنسوامنه 





ولا معدى عن المياة . 
فيتقدم فيؤوز وقد ازداد الناس محبة لهك ازدادوا له | كبارا بقدر 
ما أكتسب من خيرة فوق ما سلف مرن خيرته » وأظهرته 
الانتخابات هذه الرة للعامة خطييا كا حسن ما يكون اللطيب » 
قام يحمل عليه أحد خصومه من الحزب الديمقراطى » وكان قد 








حصل بتخييره مبدأه على متب سنوى غير 
أنه کان غم ق مزل ان فى سي فيال فى قته تلك الجديدة 
اتی يشمونها هناك قنع الصواعق . ولقد أسرف ذلك اتلم فى 
الطمن على ابراهام وأعان أله بريد أن يحط من قدره في نفوس 
« رأى هذا السيد 


٤‏ وقد عط الناس 


الناس . فوقف ابن الأحراج ورد عليه بقوله : 
أن يشير إلى حدانة سنى » ولقد نسى أنى أ كبر فى الممر مني فى 
ألاعيب الساسة وتجارتهم . إني أود أن أعيش كا أود أن أرقي 
وأن تلحظ مكانتى » ولكنى أفضل الوت على أن أحبا فأرى اليوم 
اى أفمل فيه م فمل ذلسكي السيد » فأغير مدي من أجل ثلاثة 


آلاف دولار فىالمام ؛ وآرانی بعد ذلك مشطرا أن أقم على رأس 


بيتى مانمة إلصواعق لأجي ضميراً آنا من غضب رب أسأت إليه» 
وإنك لتنبين مهارته السياسية فوق ما تلمح من صفاله فى هذا 
امطاب الدى أرسله إلى أحد رجال الحزب الديمقراطى . 
كتب لنتكوان “ «.أنبقت أنك أذعت فى الاس أثناء 
غيابى فى الأسبوع الاضى أن لديك حقيقة أو حقائق أو اطلع عليه! 
الناسلقضت مائ على أملى وأمل ن . ادوارد فى حركة الاتخاب 
القائمة » ولسكنك تأبى عليك مجاملتك إيانا أن تملما . وأنا أقول 
لك إنه ما من شخص يطلب الجيل أ كثر ما أطلب ؛ كذلك 
قل" فى الناس من يقبل المي لكا أقبل ؛ ولكن اميل إلى فى هذه 
الحال ممناه الجور فى حق الناس ؛ ولدلك فإنى أستميحك أن 
تنصرف عنه . إن حيازتى ثقة أهل سنجمون ذات سة أ 
واضح ؛ ذإذا كنت قد أتيت أ من شأنه إذا عرف أن يحرمنى 
تلك الثقة » سواءكان إتيان ذلك الأمس عن إصرار أو عن خطأ. 
ذإن الدى يعرف هذا الأمس ثم يخفيه إا بخون سال بلاده . وألا 
لا قوم فى ذهنى شىء عما عساء أن تسكون المقيقة أو المقائق 
التى تتحدث عنها واقمية كانت أو ميعومة ؛ بيد أن ما أعهده 
فيك من السدق لا يسمح لى برهة أن أشك فى أنك على الأقل 
تمتقد ما تقول . إني أرانى مدينا لك مهذا الاعتبار الشخمى 
الدی أظهرته حوی » ولسكنى "آمل أن ترى إذا تأملت من جديد 
أن سال الناس أثم من ذلك . وعليهذا فلا تحرج أن تمان الحق . 
وأ كد لك. أن ذكرك ما لديك من الحقائق فى سدق وأمانة 








لن يفصم ما يينى ويبنك من عرق الصداقة . هذا وإنى أرجو أن 


(1) Speeches aud Lettere of Abraham Lincoln P. 2. 





PAE‏ إازسالة 


يأتيني رد منك على هذا ولك المرية أن تنشر السكتايين إذا 
ارو 


اقرأ هذا الطاب تر كين ملك إبراهام قلوب‌الناس بأماتته 





وإخلاسه ودمائته . ثم انظر إلى قوة حجتهوروعة متطقه ودهاله؛ 
وتأمل فى أدبه وتحشمه وهو برد الاهانة عن نفسه .. تلك لعمرى 
خلال أحرار الشمائل وعظاء الرجال ... 

فاز لتكوان ف الانتخاب وحق له أن يفوز . ولقد خطب 
الناس صرة فكان ما اله : « سأسى أن يفوز جيع البيي ضمن يدقع 
مهم شرائب ومن يحمل السلاح بحق الانتخاب ( لا أستثنى من 
ذلك النساء بأى حال ) فاذا اتتخبت فسأعتبر أهل سنجمون جي 
م مسل سواء من اختارنی منهم ومن ل يفمل » وحيا أعمل 
فى الجلس كنائب عم سوف أصدر فى عملى عن إرادتهم فىكافة 
الأمور التى أستطيع أن أعرف إرادتهم فها ؛ وفى غير ذلك 
سأسير وفق ما عليه على تقدبرى مراعی) مصالحهم أبدا » 
1 ذلك هو دستور لتكوان وتلك هى أخلاقه فى حا لالسياسة 
ذلك الجال ادى سينضج فيه شخصه وتكتمل رجولته وتبرز 
مواهبه وتسفر مظاهر عبقريته . کان له ت الجلس أصدقاء مم 
تمانية كانوا مثله فى طول القامة » ولقد كانوا يجلسون رفقة 
تح دون » فعرفوا !سم النسمة الطوا ال » ولسكن ابراهام كان أطو. لم 
باع في المرفة وأعلاثم مقاما فىالملق» فلقد ظهرتسفاتابنالغابة 
لمم فى وضوح » فهم ممجبون يدمائته وأنانه وبمد نظره » وم 
مفتوثون ببلاغته وأسلوبه في الحوار والجادلة » وم يغبطونه على 
سمة صدره وشجاعته وصراحته ؛ يحمدون له رقة عاطفته وشفقته 
وسلامة طويته » وثم فوق ذلك با 
ويأسر قلومهم تواضمه وأدبه وسذاجة 

وإنه اليوم ليقرأ قراءة منظمة فقد مس المهد الذى كان يتناول 
فيه أى كتاب يصادفه . هو اليوم بقلب صفحات التارريخ فليس 
ألزم ملا لرجل السياسة ؛ وهو يستزيد من القاثون نصوصه 
وفقهه ؛ وهو يدرس أحوال ایکا من شتی تواحها ؛ يطيل النظر 
فى تاريخ ساستها ويتأمل فى مناهجهم فى الاصلاح وأساليهم فى 
توطيد سياستهم ؛ يستوعب ذللتكله ليسير على ضوثه فبا هو مقبل 
عليه . وما استرعى اهتامه بومئذ مسألة العبيد وتاريخها وتطورها 
وكتباقن إلّسانة اة 















حديثه وتطرمهم ااه 





يتخذ. اليوم ابراهام لتكولن مكانه للمرة الثانية فى مجلس 
مقاطعة النيوس وهو فى السابعة والمشرين » ولا يدرى هو ولا 
من يحيطون به من مثلى الجهات فى ذلك الجلس ماذا يخبئه الند 
ذلك الرنجل الطويل القامة » عامل البريد » مخطط الأرض » ابن 
الأحراج » ربيب المسر والفاقة وحن الأيام 1 
3 








( اليف 


2 2 1 كَل 
می خلانا» 
س اع هه 
س AINE‏ 
ف ر 
لاإمام السكاء أبى الملاء أجمد بن عبدالله بن سلبان المعرى 
المولود سنة 449 ه المتوفى سنة 495 ه 
قصد أبو العلاء بهذا الكتاب الافادة والتمليم » فتناول 
فيه عدة علوم ومعارف من شتى الفنون » و خير لدلك أججل 
مظهر وهو تمجيد الله وعظة الناس ؛ سب من لم برالكتاب 
أنه انما ألفه ليجارى به القرآن التكريم أو يمارضه . ورتبه 
على فصول بمدد حروف المجاء ؛ أما النايات فعي خائمة كل 
فقرة منه » وهى عنده يمنزلة القافية من بيت الشعر . وجد 
منه ( الجزء الأول ) وينتعى باتهاء حرف الاء . وقد ظل 
مفقود؟ هذا الدهى الطويل حتى انتهى الجزء الأول منه إلى 
الرحوم تيمور بإشا » ووفق الله لضبطه بالشكل الكامل 
وشرح غرينه والتغليق عليه الأستاذ : 








امہ اطا نة الرببة (سابفا ) 
وطبمه على ورق جيد» وتباغ صفحاله 494 » ووضع به 
ن بالفتوغراف من النسخة الأسلية التى طبع منها وهى 
المزانة التيمورية بدار الكتب المصرية . وهو يطلب 
بالجلة من إدارة مجلة الرسالة » ويباع فججيع الكانب الكبيرة 


وثمنه ثلاثون قرشأ صا غير أجرة البريد 

















FAS الرسالة‎ 





» ولد صديقنا الشاعي وديك خيرت» 
إا لبوغ لمصر . تخرج في هندسة المارة من مدرسة 
انون اليل المليا باريس بدرجة النفوق والامياز ء ثم بهر 
بأعماك الفنية رابطة الهندسين فى -فرنا واتجلترا فنسوه الجوائز 
والأنواط تفديراً لنبوغه ؛ . وتقدم إلى المسابقة الى اقترحها بنك مصر 
لفندقه وتمارته فى ميدان ابراهيم بالقاهية فأحرز قصب البق على 
كلاثة وعشرين مبندساً عاليين من أجانب ومصرين وفاز بالجائزة 
الأوىالمتازة » وكرمه المهندسون المصريون وعلى رأسهم ممالىحسين 
باشاء فه ز كل أولتك من شعور أيبه فمبر عن سروره بولده.: 
واعترافه للبنك » وشكره لله » بهذه القصيد: 

















أبن سن الربيع فى إقبالة ٍ 
واتهاج السهاء والبدر سار يتهادى فى هال من جلاله 
واهتزارٌ النصون تشدو التقاري فوقها شَدْو زاخرٍ الشوق واله 
وابتسام. العروس فى ثوبها الشف تبت أعطافها من خلاله 
نشوة البشر بوم عيد احتفاله 
هام بالقن وارتوى من زلاله 
عرز ألسيق رايما:ق اله 
إن بدا فى السياء وجه هلاله 
ولأ قد سرؤا على متواله 
يفتن العجَبین سحر” جماله 
قطوتة مُوسَداً فى رماله 
لاترى حسنه البديع ولا لكان مق ص در الاه 
کالاسیر المزيل تتكره الین وتبكي عليه فى أغلاله 
أ أن زرل امان إل ين يليه مناه ينعتال 
ب القن من راه أبو جور وای على نواس کالہ 
كان برا ومن أن تل ار طواء لزنا من قبا 


أين شوق وأبن 'حافظ كانا ينظان الان فى رئباله 
اا 


أبن هذا من مُنتدى غيرته 
کر موا فيه صفوة من شباب 
وف مهم عرفناه لتا 
والدجي مطل الجوانب إلا 
كان للفن من حضارة ميت 
روعة تسحر النفوس وممٌّ 
إغا كرت اليالى عليه 





أب أنت ذخره فى كتهاله 
هاطلا كالسحاب فى تبطاله 
تخد الم ناتما عن رجاله 


ياقى مصر من دحك أولى 
> جرى دمم على عارضيه 
يوم ثرت الاغتراب لكيا 


كان من تساك الشحي أنهي 





من حبيب شجاك يوم وصاله 
تراه عند كل صباح ‏ وترى إنغفرات طيف خياله 
شارداً لا يقر جنبك ا 
تتفت كافلال وهل يصبع بدرا إلا بفضل انتقاله 
يكن مسرفا أبوك لدی القن ولأ كان ساي فى ضلاله 
م ألفاك وحدة لجلال ان حى الرثيث من انال 
فلقد شاءت المقادبر أن عد 
والذى يعشق الملى سر الئل طويلا وجدّه رأس ماله 
ذاك فضل أفاضه بتك مصر ‏ هو بعض اليف من إفضاله 
كل يوم نرى له نات فر آنا صدى أعاله 
وينم“ المبيدُ عن عاطر الاك وكاب التباق عنخياله 


إن رشفت العقيق من جر'ياله 


ت تع وات ین أبطاله 


أنت يابنك للكنانة بعصر ذهو بج ذيل اختياله 
كنت للتيل مطلع استهلال ورأيناك غاية استقلالد 


قت بالعبءأنت وحدك لايلويك عنه الثقيل من أحمالد 
وجرت اللاد سرع يى انت عاط عل أنقاه 
شاهدا أن مص تجاغباب* لابدانيه غيره اف نشال 
من كفت للشكور غ أفثالة 
كرد مرت 


ق دکسبت الرضى من الله والنا 


وحى الشاعرية 

١‏ - الرہنار فى الابی 
هأ اأص اسن 
كتحية الدينأر في الطبق 
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هى فتنة بنضارة الافق 
تهدى إل البدر هاه 











كلم ازسالة 





E 
كان المح يتنفس عليلاًفى الأفق الشرق » وكان اليزوق‎ 
ينفث دخان فينعقد سحابا طويلاً داكنا فوق ثابولى والقرى‎ 
الجاورة » وكان البحر اننائم ملقب رأسه الجبار على اذى‎ 
سور نتو » حيث اننشر الصيادون فوق الشاطيء وفى الاء وفوق‎ 
اازوارق يعملون ويدأيون » لافرق بين شيهم وشبامهم » وكاتت‎ 
النساء يرفرفن فوق الأسطح القريية كالأعلام المُنشرة يؤدين‎ 
وكان الكل مبنهجا سميدا ولاسما الف البحار‎ ٠٠١ أعمالالصباح‎ 
أنطونيو الذى وقف في زورقه يلا ناظريه من جال الطبيفة‎ 

التبرجة فوق الشاطى' الإ يطالى الفتان 
لقد كان أنطونيو سميد؟ هذا السباح » لأن 








إن من 
بلاطماك مكسليان ملك بافاریا سنة 4 ٠۸١‏ ومن رع 
ار ومن ابر 








(۱) من أد 


كتاب الأقاصيس 


۲ - البوسفى 
وبسق أصفر أنيق نحية الصديق. الصديق 
ونحفة المشيق لمشيق جردته من قشره ألرقيق 
اء مشل الك المليق 
3س الور د بعصم 
صبحالنجموالصيحيفر لدى كبر ياءاالحطبوالعزمأ و 
ر فكالورد ستهدىوكالورديعصر” 








أهل سور نتو يذهبون في مثل ذلك اليوم من کل أسبوع إلى 
قرية كابرى ليبيموافى سوقها ويشتروا ٠٠:‏ ول يكن سيدا لكثرة 
زبائنه فقط » بل كان سيدا لشىء آخر شىء عليز ۰ شیء 
موحل القلوب » وغذاءالنفوس » ومسب الحيال ؛ ومستراد الحم .. 

وأقبسل قس” من سور تتو » مل يدلف حتى وقف على 
ليق أمام أنطونيو ٠٠:‏ ثم قفز فسكان فى الرورق » والفتى مع 








ذاك فى شغل عنه ٠٠‏ وعن الدنيا جي 
- أنطونيو با بى 1 ماذا يمنمك أن تبحر قبل أن لشستد 
القمين :۴ 


- لاشىء أمها الأب ٠٠:‏ سنبحر حلا ! 

ولكن أنطونيو كان لا بنى يبحث فى الشاطى" بميني 
برسلا وراء أيكة ٠٠٠‏ وكان القس القلق برى فى نظراته ال مائرة 
طيف حبيب تله ٠.‏ فى عالم مجهول ٠.“‏ ! ! فيمذره ! ! 

ثم بدت فتاة جملت تخطريين وح السنديان وتلوح بمنديلها 
فوق الشاطن" ؛ فهفا قلب أنطونيو » وطفح وجهه بالبشر الفاجى* 
وارئجفت يده » وشاع فيه مرح يب » فسأله القس ! 

س وبمد با أنطونيو ؟ ! ألا تبحر بنا با بى ؟ 

سنبحر أمها الأب -- 

ثتوائن فوق النؤى خفيفة رشيقة» فلا اقتربت 
هب اللاحون اللبثاء يغمزون ويلمزون » وإن فرض علهم 
وجود الق احتشاماً كان يخيظهم ويحنقهم ٠٠٠‏ ثم ركبت فى فلك 
أنطونيو » ووقفت قرييا من الفس الدى حياها ثل : 

- لوريللا ! ! .عمى صباحا با صفيرتي ! أتصحبيننا إلى 
کاری ؟ 

- أجل ياأبنا 

- أحسب أن ليس ممك نقود من أنطونيؤ؟ ! أواه ! إن 
أنطونيو شاب طيب ٠٠‏ وهو بلا ريب لايننظر من أمثالك 


















PAY ازا‎ 


أجرا ٠٠‏ بل بالمكس » لقد فرش لك قيصه » ولم يفمل ذلك من 
أجل :.. ولكن أبن عشرة قسيسين مثلى » فى فتاة ريأنة مثلك » 








فى نظر هؤلاء الشباب ! ١‏ وماذا تحملين إلى كابرى با لوريللا ؟ © 
وقسل أن تجيبه الفتاة مدت يدها إلى قيص أنطونيو فنحّته » 


ثم جاست وقالت جيب الأب : 

- ثوب » وحرر » ورغيف أمها الأب ... الثوبلامأة 
تصنع الأشرطة ف أنا کاری 1 والحرر لاسأ شق چ 
والرغيف لى ... أتبلغ به 

- والحرير من غلك أنت ؟ 

- أجل أما اليد 

- أذكر أنك كنت تصنمين الأشرطة بيديك ؟ أليس 
كذلك ؟ 

- إلى أيها الأب ؛ ولکن أى قد تقدمت' مها السن » ثم 
هى مريضة » بل شبه مقعدة » وحن فقراء ... فن لنا بنول 
نشتريه ولیس معنا من نه ثىء ؟ 

- أمك ٩‏ ۱ وا أسفاء ۲ لقد أذكر أنتى رأيها فى عيدب 
الفسح الامى ١‏ 

ب أجل ... ولكها ممريضة اليوم ... ومى تقامى من 
زوابع الربيع مالا تفاسيه فى فصل غيره ... أضف إلى ذلك 
زلازل الثيزوف ورجفاته ... 

س صلى من أجلها يا فتانى » واضرعى. إلى المذراء أن 
تسكلااها....ولمكن ... خبرينى يالوريللا ... لقد ممت اللاحين 
الحبثاء يلمزونك وأنت مقبلة » فيقولؤن لك (هلدى أينها المر ب 
وهو نداء لا يلين عسيحيه تقية مثلك » فا سبب هذا ؟ 











> إنهم طالما يدعونى كذلك » مستهزثين بى » لأننى 
لا أشركهم فى رقصهم وغتائيم وسائر عربداتهم ... وهذابالرغم 
من مسالتى لهم داعا ... 

وأغضت الفتاة » وجملت تبحث فى خضرة الياه بمينيها 
الحزونتين » كما راعها ما عرف القس من أمرها وأ هؤلاء 
اللاحين ... 

وساد السمت » وكان أنطونيو قد دقع الفلك فى البحر 
فاحتؤاها الاء ؛ وصارت سورنتو تبتمد وتبتمد » وتسطع منازلها 
البيضاء فى خضرة حدائق البرتقال » وفوهة ازوف تقذف 
بكثل ما فى صدر لوريللا من جيم ... ثم سألا القس : 


- ألم تمودى تعلمين من أعس: اللصور شيئ با لوريللا ؟ لقد 
سمت أنه ذهب إليك صرة ليعمل لك صورة » وأنكرفضت فه؟ 

- ول بريد أن يصورلى أنا من دون بنات سورلةو ؟ إن 
منهن من ھی أروع منى جالا وأ كثر ! فم يسور أنا ؟ 
لقد ذكرت أي أنه رأ تصبانى مها ء أو أتلف بها روحى » ومن 
يدرى فرعا أشمر مها قنلى ؟ من يدرى ؟ ! 

س ياصفيرقى لا تصدق هذه المزعبلات ! ألا تؤمنين بلله ؟ 
ألا تثقين أنك داعا فى حفظه ؟ وأن شعرة .واحدة منك لن 
يصيها أذى إلا بإذنه ؟ فاذا يصنع واحد من بى الوق بصورة 
فى يده إن أراد بك سوء؟ ؟ ... على أننى أعرف أنه كان مثرما 
بك » مشفوفاً بجالك ... وأنه لدلك أراد الزواج منك » لكنك 
أبيت ؛ ولست أدرى لاذا ... إن الناس كلهم يمدحونه ويطرون 
أخلاقه ... ولقد كان فى وسعه أن بنتشاک مما تقاسون من 
شق وشظف » ورک من عناء ما تنسجون من أجل اليا 
نا لقد كان فقرنا سبب إحجامنا ... إذ كيف 
يطيق ما نحن فيه من عوز » وما تقابى أى من عرض ؟ لقد 
كنا سيط علية .»ناب ون 89 كيك أعيس فى کن 
ذليلة بفقرى وبيثتى ؟ هل أنا سينوره ؟! ماذا بقول لرفاقه حين 
ينشون داره ؟ إنه مهرب منى حينذاك ... أو ... يذوب حیاء 

- كيف تقولين هذا با لوريللا ؟! إن الرجل الدى يحب 
لاييالى ما تفولين ... على أنه كان يستطيع أن مهاجر إلى بلد بميد 
فيميش فى جنة بفنه + ويسمد بك إلى الأبد ... أوه ! ... لقد 
کان رسولا من السمأء بثته لا قاد م قطردتموه ا 

- لاعلينا من ذلك أمبا الأب ١‏ إتى من جيتى ... 
لا أرغب فى الزواج مطلقاً ... 
أنك نذرت أن تكو راهبة؟ 











e 
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١‏ ما أحسبك تزيدين أنك إلا متا يا لوريللا؟ 
بأى حق ترفضين هذه اليد الكرية التى بسطما لك المماء 
لتخلصك ولتنقذ حياة والدتك ؟ 

- آم إن لدی سیا .:. يواتن لا أيتنى أن وح 
په لأحد ! 

حتی ولا لی 1۴ ولا لى أنا ... موضع اعتراف المذارى 








E | FAA 


جيم ؟! أنايا لوريللا الذى طا لا كنت سديقك ومفرّع الأحزان 


- لا » لايا صغيرتى ! إنك .لا تمرفين من هذه الحياة 
إلاقليلاً » قأزيحى عن فؤادك ما ينوء به ... ثم إنى أعدك أن 
أكون أول مؤيد لك إن كنت على حق .. 

وقبل أن یراد أك متها ناحية اللاح الغاب 
الذى كان موزع الفكر بين الحبيية وبين الشراع وبين البحر ... 
والدى كان يحجب عينيه بطرف من وفاء رأسه وهو مع ذاك مصخ 
لحديث القس 

ثم تكلمت لوريللا فذكرت للحبر الجليل ما يةزءها من 
الزواج » لأنها تحتفظ بذكريات مشجية ماکان يحدث بين أبويها 
من. نضال وشقاق ... « حتى لقدكان لا یتو رع أنى من مد يده 
إلى أي بالضرب البرح الذى كان سبب ما تقاسيه اليوم من 
الأمراض ... أبدا لا أنسى هذه الوحشية أا الأب » بلك 
الوحشية التى أسهها وحشية الزواج ؛ والتى من أجلها أوثر أن 
أظل عانسا إلى الأبد ... ثم أنا لا أعرف قيمة هذه الملاقة التى 
تنشثونها بين رجل واسرأة » فيظل الرجل قويًا وتظل الرأة 
شميفة » يلها إذا أراد » ويتجهم ها إنشاء » ويلمب به كاتلمب 
الرياح بالريشة التى لا حول لها .. a.‏ قسم لك أيها الأب » 
لوآنی كنت فى مقام والدتی ا أذود وحفية زوج 
وأدفع أذاه ۲ 1ال لأسقيته ضف ما كان يحاول أن 
مسكينة يأأى ! لفد كنت ضميفة فل حاولى أن تدافى عن 
نفسك » وسيت ضرب أبى إياك عبة » والتكوت عن هذا 
لفرت ا ` 

ويحاول النس أن يخفف من تقمنّها على حياة الزوجية » 
ولكن عاولانه تذهب مع الرع ؛ ويذكر لها أن الأزواج ليدوا 
سواسية » وأنهم ليسوا جيم قساة القلوب غلاظ ال کیاد کا 
نظن » وأن الشاب الصور الدى أحها كان له قلب رءوف دحم 
بك فنه وميوله الو ةافو ركن الإريقلدة تدقع عظانه 
فى لورة جاحة ونقمة على الرجال لا تمرف التسلم 

ويسمع أنطوتيو هذا كل ... فيقف من الفتاة على مثل فوهة 


زوف | 

















«ع* 


ومتع اللهار » وألقت الفلك. ساسا عند كابرى » ونزل 
أنطونيو فى الاء ليحمل القس إلى الشاطى' » ثم عاد ليحمل 
لوريللا ... 

- لا ... لن يحملنى زنجل ماحييت ! 

ثم حسرت عن ساقما ... الساقين الجيلتين امرهريتين ... 
وكزلك :إل للادالسيد] حائوا حرا وا وتو ي 
وفو ق كتفه سلة من البرتقال سيبيمه! فى سو قكابرى 

ورجاها القس أن تذّكره عند أمها » وأن تذكر لما أنه رعا 
زارها غداة غد ... ثم أخذ طريقه إلى كبرى 
طريقها إلى آنا كابرى . 

وكانت فى انها أعياء:. وكات فى نفس أنطوليو أشياء:: 
فلا بمد القس التفتت خْأَة لترى إلى أ نطو نيو فى الفلك .. فا کان 
أشد حياءها حين رنه خلفها » وعيناء مسمرتان فى عينها 1 

وباع أنطونيو برتقاله ... وعاد فى ساعة إلى الفلك ... وجا 
فيه على أحر من الجر يننظر عودة لوريللا ! 

وما هى إلا ساعة أو حوها حتى أفبلت الفتاة تتهادىكالقطاة 
وقد مهد دياها واهتزا » ولمبت فوقهما شياطين البحر الأبيض.. 
فلا رآها أنطونيو وثب فى الفلك » ونشر الشراع » ورفع الرساة 
واستمد للاقلاع بصاحبته من فوره 

وجلست لوریللا فى طرف للركب » ووات ظهرها للاح 
الشاب » بحيث لم يكن يستطيع أت يرى إلا صورة جاند 
( بروفيل ) من وجهها الجيل » مطبوعة فى السماء الصافية مرة » 
وف الاء الساكن مرة أخرى 

لقد كان نصف فها الجيل الخرى الأحر» وخدها الأسيل. 
الوردي» وو جنا الناسمةذات|لزغب » وعنقها الطويل الشةشاف» 
لق د كان ذلك يثير فى قلب أتطونيو صنوفا من المذاب الماثف » 
والأم الذعور ... لا عهد له ثلها أبدا ... 

ولم يقلع أنطونيو... وأخرجت الفتاة رغيفها وأخذت 
تتفدى ... 

وأخرج اللاح برتقالات فقدمها لما وقال : « لا عسي أنى 
ادخرتها لك ... يل ... لقد سقطت من غير قصد من السلة قبل 
أن تنزل إلى البزء فان شئت فكلها 

5 ول كلما اك لق 


... واخذت 

















A۹ اارساالة‎ 


- إنهن خير ما يؤكل فى هذا الحر القائظ » لا سا وقد 
مشيت كثيرا ١‏ 

- لقد شربت ف الطريق » وهذا حسى 1 
. خنيهاوادتك 1 0 





= إذن 

- عندنا برتفال كثير » وسنشترى غيره إن نفد ! 

وااو ات هذه البرتقالات » وقدمتها إليها مع 
تسلمای ؟1 

اح وكيق 6 وه لا تمرفك؟ 

AOE 

- أخبرها عنك وأنا لا أعرقك ؟ 

قد كانيت لوريللة ق :قله الامو +١‏ 
أنطونيو ؛ وكان أول هذه المرفة فى بوم كان بد 
هواه عند شاطى' البحر 

ياه من بوم هائل ذلك اليوم ١‏ لقد لح نفر من اللاحين 
الحبييين الصنيرين ينناجيانفتخامروا مهماء ثم أنشأوا يحذفونهما 
بحسوات ... لكن أنطونيو الشجاع » لم برشه ذلك السنك 
الميب الشائن من رفاقه » فانبرى للحم » ودفع عن المبيبين أذام... 
فكيف مع ذاك لا تعرفه لوريللا 1 ؟ 

ثم جلسا صامتين ... وبدا للملاح الماشق أن بحر من فوره 
قبل أن صل أحد فيئلف عليه تدبيره الذي خطر له فى مثل البرق 

وتعمد أنطونيو أن يدخل بالفلك فى سميم البحر ... ليكون 
بعيدا من الشاطى' ما استطاع ... فلما حصل ثمة ... أنزل الشراع 
اة » وترك الفلك تتقاذفها الأمواج ... ثم توجه حوها وهتف 
بها يقول : 

- أنت لا تعرفيننى ؟ إذن يحب أن أضع حدًا بنك بى 1 
وينبنى أن أطلمك على ما أنرع به قلى بسيبك ... إننى لا أطيق 
أن مر قل طول سذلة ها رياه † 

- ماذا تمنى ؟ أى صد وأى عبث ؟ أتمنى أنك محبنى ؟ 
إذن فاع أني لن أحبك » ولن أقبل أن أمخذك بلا ؛ لا أنت 
ولا أحدا غيرك؛ أسمت ؟- 

= كلام ترسليته فى المواء ! غور وخيلاء ! أليس لك 
قلب ؟ لم جثت إلى هذه الدنيا إذن ؟ إنك أن » أليس كذلك ؟ 
فم خلقت أننى ؟ إنك لا بد متزوجة بوم ما ... ولو رغنك 1 





فلقد كانت ترق 
حبيها السور 








س من يدرى ؟ هل اطلمت الیب ؟ ثم ما أنت وهذا ؟ 

ما أنا وهذا ؟ ألم تدرى بمد ؟ إني أخثى أن تكوق من 
نصيب غيرى ! إن هذا يخرج بی عن سواى ۲ إنه يصيبى بالجنون 

س وإذا أصبت بالجنون » فا أنا وذاك ؟ هل وعدتك بشيء 
فأنت تجن إذا أخلفتك موعدى ؟ أى حق لك عل ؟ | 

e‏ .. حق ليس متكا على 
ورق » بل هو هنا .. .. حق يجملك لى من 
دون الال ...أن أطي أن أراك ذامية إل قداس مع سواى؟! 
اموت دون ذاك ... ! 

- أنت حر تقول ما تريد 
ثم أناحرة كذلك .. 

- وينبنى آلا تتادى فى هذا النى ... إل ان أسمح لفتاة 
شعوس عنيدة مثلك أن تمذبى هذا المذاب الطويل ... هذا غير 
نل ج آئة هنا فى قبشتی ... ويجب أن تنفذى مشيئى ١!‏ ا 

س إذا استطمت أن تفمل شيئ فدونك ! 
تقتلنى ... إن ... خالفتك ؟ 

- أا لا أحب أن أسنع شيا فا تي 
إن هذا البحر الراخر اللجى يسمنا جيم » 
ولن يضيق بى وبك ... يجب أن نقر فى أعماقه مما.. : 

ثم اتقض علها وأمسك بذراعها » وحاول أن يحملها لبط 
هما إل الس فأة ... لان لوريللا كانت فى 


فى صفحة قلى 


... ولن تخيقنى تهديدانك .. 


50 أن 


على نصفه » وارك 


للف لشن 





أنه صرخ با 
هذه اللحظة كاللبؤة الغضبة ... فقد فتحت فها الجيل الفاتن 
ثم أهوت عل ين نيو » فقضمت أنامله » وانبجس الدم الحار 
E‏ وتان تب 
... أرأّت ؟ ها قن امتثلت لأواصرك كا ادعيت ... 

والآن . اتال صب أن ق ته RE‏ 

ثم قنزت فى البحر المج .. وفاست فى الاء ... 

وصرخ أنطونيو ... وأرسل عينيه الفزوعتين تبحثان فى 
اللج ء وتضربان فى ثنايا لوج ... لكنه لم بر شيثاً ... ولا النفت 
إلى املف » وجد الفتاة تسبح نحو الشاطىم؛ وى تكانح العباب 
التلاطم »> وتركب بحسمها الأهيف الجيل فوق أعراف الوج 
الشطرب 

- لوريللا ... لوريللا ... قنى ... عودى إلى الفلك ٠.‏ 

















ونی سرعة البرق » نشر أنطونيو شراعه » ولوى عنان 
الزورق الكبير » وذهب فى إثرها ... وجمل برجوها ويتوسل 
إلها ... لكنها مضت فى سبيلها فى البحر سيا ... 

لوزيللا ... وماذا تضتمين إذا بلنت الشاطىء ؟ إتناعل 
سير سافان مق سر رکو رۇ سي ا:11 

ول تعره لوريللا التفان ... بل ذهبت تذرع البحر فى غير 
مبالاة ... فلما كانت على سبحة أو سبحتين هن الشاطىء » لوت 
رأسها مو الفلك » وقالت لأنطونيو مستهزثة : « أما وقد وصلت 
تاركب ... وحسى أن أريتك أثى لمث فى قبضتك #11 
وتعلقت فى حبال السفيئة » ووثيتكالئزالة » وراحت تمصر الاء 
من ملابسها » فامبمر من تضاعيفها عبرا جاج 

ونظرت إلى يديه ؛ فوجدت الدم ما بزال يتدفق من يده » 
فتزعت منديل رأسهاء وألقته إليه قائلة  :‏ خذ ... أربط بهذا 
جرحك » لسكن أنطونيو لم يفمل » بل ظل يرثو إليها بعينين 
جائمتين ظامثتين معجبتين ... فتقدمت هى » وربطت يده » ثم 
جلست بجانبه » وتناولت أحد الجذافين » وراحت تعمل به فى 
الاء ؛ لأن ارح كان قد تثير هبوباً ... وحدجته لوريللا 
وقالت له : « وسترى أيضا أنى أعرف منك بصناعتك . هل 
فاعمل کا أعمل إن استطعت ... 


عه 
وكانت أم اللاح الشاب تنتظره عند امرف » فلا رأت ما به 
سألته ماذا أسابه .. لكنه تضاحك» وقال إن مسماراً خدشه .. 
ونزت لوريللا ... وهتفت باللاح أا ستعوده » وستأنيه 
بحشائش,وأعشاب لها نفع عظم فى مثل جرحه 
1 و يم أنطونيو برغم شفه الشديد وإعيائه الشنى ؛ وم 
خف اله 2 الماء الساخن الدى أعدته له امه » والذى نضحه 
على اجرح مرارا .. بل ظل الدم يتدفق .. وظل الفتى بتقلب .. 
وظل مع ذاك بكر فى لوريللا 
وكان ينظر إلى متديلها كاله » 
أو تذكار عليز طمذه اللمركة.التى ازم قم 
وف ... معممان الحب !1 











وني الوقت الذي قطعأنطو نيو فيه كل أمل من لقاءلوريللا... 
وف هدأة الفسق السا كن ... دخات لوريللا الجيلة الميفاء .. 
لوريللا ... الم الجيل الساحر ... تحمل الأعشاب التى وعدت 
أن تأتى مها لممالجة الجرح » قال لما أنطونيو : 

- آ, ... منديلك » لقد أتيت تفتقدين منديلك 

اكوا دم بل بحثت عن وعاء » وتناولت يد أ نطونيو 
ففكت الرباط عن المرح » وكان قد تورم قليلا » ففسلته اء 
عصرت فيه من أعشاما » ثم وشعت مرن الأعشاب عليه 
مالا يؤذيه » وربطت اليد الحمومة الساخنة برباط نظيف تبلى 
أحضرته مها ... فا هى إلالحظة حتى زال ألم أنطونيو ... فافتر 
باعا وهو يقول : 

- أشكرك بالوريللا 
فهو أن تنفرى لى 1 

- بل أن الدى أطلب الصفح با أنطونيو ... ففى الق . 
لقد غاليت ممك فى هذه الوسائل المنيفة ... والآن ... ما بال 
هذه المضّة؟! 

- لقد صنعت ما صنعت دفاعاً عن نفك .. 
أشكرك ١‏ 

- وعىء آخر ا أنطونيو ! ألا ندرى أنك قد ققدت 
( جاكتتك ) فى البحر وفها تقودك . 
ومن ... البرتقال ! 

= هذا لا مم يالوريللا ! 

بل ...م لقد كنك أوثر أن أعوطاك عا لواستظمت:.. 
على أننى لا أملك إلا هذا اليب النغي . .. خذه ... لقد ركه 
لى السور بوم أن 

- وما أنا وهدية من خطيبك ؟ إنى لن أمسه أبدا 
س لا حسب أنى أقدمه هدية يدورى ... لا ... بل خذه 








... وإذا کان لى أن أطلب شي » 


. وأناما أزال 


.. أجور السافرين ... 





فإنه ينشمك 1 
- بل خذيه وانصرف مشكورة 


وأخذت النديل والصليب » م وضمتهما فى السلة الصثيرة 
التى حملت فا الأعشاب ... وحيما حاولت أن تنهض من جانب 
أنطونيو ... نظرت إليه 
. وينظر إلها املاح النائم ... فيض كالظلئم ... 


بن ولا عوك ا جو 











وفاة داري ير شاعم إيطاليا لعي 


نی البرق فى ۲ مارس الجارى شاعى إيطاليا المظيم جبربيل 
دانوتزو bele DA nuni‏ عن ۷١‏ سنة مليئة حافلة » 
ومد حياة مشكورة موفوزة ٠٠“‏ وقد ولد الشاعى سنة 1857 » 
وظهر أول دواوينه سنة ۰۱۸۸۰ أى فى سن السابعة غشرة » ثم 
والى نشر أشماره بمد ذلك فدل على حيوية دائبة ونبوغ عظم . 
وقد كان دانوتزبو مول بمواطنه الكبير كاردوتشئ الدى يطلق 
عليه الايطاليون ( أب الشمر ) وأا الأدب الايطالى الحديث » 
واذا فقارى"دانونزبو يحسنأئره فى كثير من الأحيان بكاردوتشى 
ولا سا فى قصيدته العلوبلة (أنشودة للشيطان ) الى ثار فيها على 
السيحية وعزا إلها اتحطاط إيطاليا وتأخرها بعد أن كانت سيدة 
العام فى زمن الرومان ٠‏ على أت «انوتزيو مع يجيب من 
الاغريق واللانين والفرنسيين والاتجليز » وقد ترك فيه كل من 
هؤلاء نرا كبيراً کان يطفو بأدبه على عباب آدامهم الزات 
ومع ذاك فقد كانت له شخصيته الفوية الستقلة ٠٠٠‏ 
ثقاد الآداب يخالفون الاريطاليين فى نسبة مهضة الأدب والشعر 
فى إيطاليا إلى كاردوتشى » فينسبونها إلى دانوئزيو ٠٠‏ وهنا 
حق ٠٠‏ فقد أدخل دانوتزبو على الشمر الإيطالى كثيراً من 
صنوف التجديد استعارها له من الشمرين الاتجليزى والفرنسى » 














ويأخذها فى ذراعيه ..: ويطبع على فها الصير الريجف قبلة ... 
ليس مثلها قط قبلة ... ثم ينحط فى فراشه فيمكى ... ويستخرط 
ae‏ 
- لوريللا ... أليس الأفضل أن تتزوج ؟! 
- وهل فى الدنيا أفضل من ذلك با أنطونيو ... ؟ 
دري طعي 





واستطاع أن يلفت إلها مواطنيه » بل أن يقتم مها ٠٠:‏ وكان 
يتوسل إلى ذلك بالأغانى » حتى إذا استساغوها أنشأ ينظ للم 
الأقاسيص الننائية فأقبلوا علها إقبالا شديدا 

واليزة التى يتفرد مها دانونزو على جييع شعراء العصر الحاضر 
هى قدرته القوية على الوسف . وفى قصة ( الرسالة ) النى نشرت 
فى الأسبوع الاضي دلبل على ذلك وإلف تسكن أقصوصة 
قصيرة . ودانوتزيو يصف الومنف البارع ثم يضف على وصفه 
أزعى ألوان الطبيمة » وهو هنا مصوو قق بط اللون بالشوء 
ربط جيب ... وقد يشئله ذلك عن القصة نفسها » ولدلك 
يضيق به بعض قراله فى حين يفتقن به بمضهم افتتاناً يمخرج :مهم 
إلى حد الغرام ... وأستاذ دانوتزيو فى تلوين أشماره على هذا 
النحو هو الشاعى الاتجيزى كي 

وقد كان دانوئزبو مولما بالأشاوب الجزل والمبارة الفخمة» 
وكانت له قدرة ندهشة على استمال النريب استمالا يجعله أرقة 
فى فؤاد القارى' من الوسيتى ... وذلك ملحوظ فى شعره وثثره 
على السواء 

وكا كان دانوتزبو إمام شعراء إيطاليا فتكذلك كان إمام 
أكتاها ... وستعيش قصصهء ومخلد» لأنها قصص من الفط 
المالى الرفيع ... وإذا كان هناك ما يؤسف له فى هذه القسص » 
فذاك ... هو هذا الا اش البالغ » والأدب اللكشوف الذى 
کان دانوتزيو مولماً مهما'نى شبابه » مما جمله زعم النحطين فى 
الأدب الا يطالى الحديث ... ولمله قد تأثر بالنحطين فى الأدب 
الاتجلزى وعلى رأسهم أوسكارويلد وجويس ولورنس 

وأحسن قصصه ہی على التوالى ( طفل السرور ۴4۴۲۵ 11) 
والفريسة - وانتصار الوت - وعذارى الصخور س 
ولحب الحياة 

ومن أروع دراماته فرنشسكا دراعينى وجيوكندا . هذا 




















AY‏ ازسالة 


وسنعرض لبعض آثاره فى أعداد ثالية 

وقبل أن نتم هذه النبذة يجب أن نشير إلى سخط الأدباء 
فى العالم أجع أثناء الحرب الحبشية حين أرسل الشاعى نحيته إلى 
الجنود الاإيطاليين الدين ذهبوا إلى الحبشة لتقتيل أبنائها ... 
والشاعى معذور بطبمه فى موقفه إزاء هذه الحرب » فلقد كان 
جنديا وكان طياراً وقد اشترك فى حرب فيوى المروقة 

مع اللفوى فى دورن الطاثيرة 

اختم الجمع اللكى لاغة المربية دؤرة اجماعه الماسسة فى 
الشهر الاضى بمد أن عقد سا وثلائين جلسة نظر فى أثنائها فى 
كثير من السطلحات فى علوم الأحياء والرباضة والطبيعة » فأقر 
منها قرابة حسماثة مصطلح » ثم نظر فيا قدم إليه من قوائم الأعلام 
الجثرافية التى أخرجها حضرات الأعضاء على القواعد التى وشمها 
الجمع ى كنابة الأعلام الأجنبية بحروف غريية فأءاد النظر فيا 
سبق أن أقره 

واستأنف البحث فى قواعد جديدة وقرو إعادة القوائم إلى 
الأعضاء مراجمتها وإسلاحها بحسب القواعد الى استحدثت 

ثم نظر فى قأئمة وشعها الأستاذ الدكتور نلينو عضو الجمع 
وأحصى فما ما عثر عليه من الأغلاط الشائمة فى السورات 
الجذرافية التءملة فى الدارس الصرية والشرقية فا يتعلق بالبلاد 
الآسيوة الاإسلامية والسودان وسحراء لوبيا . فناقش الجمع فى 
هذه القائمة وراجمها على السادر المتمدة ثم قرر إرسالها إلى 
وزارة العارف لك تتلانى هذه الأغلاط 

وكذلك بحث الجمع فى موضوع إسلاح الكتابة الغربية 
وابتكار طريقة للكتابة تننى عن الشكل وتضمن النطق السحيح 
فتألفت ادلك لجنة طلب إليها أن توامسل البحث والراجمة وتمد 
تتأئجها للدورة القبلة " 

ومن قرارات الجمع فى هذه الدورة الاتصال بأسماب 
الآلات الكانبة الشهورة والتفام مهم على وضع الرموز التى 
أقرها الجمع للأعلام الجنرافية بين حروفها » وطبع السطلحات 
التى أقرها فى العلوم والفنون والآداب فى قوائم مستقلة على 
ترتيب ممجمى تيسيرآ لاإذاعتها ء والاتضال بالجهات الرسعية فى 
الدول الحصول على القوام الشاملة لأعلام البلا د كالجاممة الممانية 
للتحصول على أسماء بقاع المند ومسسلحة السحراء للحصول على 











أسماء الأمكنة بين النيل والبحر الأجمر واتحاد البريد الدولي 
للحصول على دليل البريد اذى يصدره . 
معاشر انور هر و اللہ ار و'صنييز 

جاء في بريد الرسالة ( ۲۶۲ ) وهي تتحدث عن اشتداد الرغبة 
فى الأزعى ومماهده والاقبال عليه أنه ( لو عنى الأزهى بتقرير 
دراسة لنة أو لنتين أجنبيتين فى ممهد أو معهدين من مماهده 
لسبق الدارس الدنية بألف شوط في مضمار الحياة ) 

وهذه مسألة ظاهة الفائدة » وقضية واضحة اللزوم » وليس 
من حاجة إلى تحربتها فى ممهد أو ممهدين من مماهد الأزه » 
بل الواجب تعميمها فى كافة الماهد على أسها قد جربت في (كلية 
بيروت الشرعية ) التى أقدم على إنشائها برغم السموبات 
والمارشات وقلة الواردات سماحة مفتى لبنان الأستاذ الشيخ 
توفيق خالد » فكانت فائدتها جليلة جدا » إذ أسبح طلامبا 
يستطيمون إذا شاءوا دخول موص البكالوريا المامة ei‏ 
ليمون أن يدخلوا فى إحدى كليات الأزهس المالية 9 
كليتنا تدر سمقبرر الأزه الثانو ىكاملا وتزيد عليه اللفة والآداب 
الفرنسية » وهی کا قال سعادة المشماوى بك وكيل وزارة لمارف 
الصرية فى زبارته الأخيرة إياها فى هذا الأسبوع : « ليست إلا 
معهدا من مماهد الأزهى » ويرى الدرسون فى الأزهى الشريف 
خريجى هذه الكلية فى المام القبل إذا شاء الله 

هذا هو الطريق الوسط الدى لا طريق غيره . فيا ليت هذا 
الطريق يكثر سالكوه » فينشأ أمثال هذه الكلية فى الشام 
والمراق . ويا ليت الدارس الدنية ت ( أيضا ) بتدريس الفرآن 
والملوم الاسلامية . إن لم يكن ذاك لأنها دين لا بد منه فليكن 
تدريسها لأنها مواد علمية قيمة » وثقافة لا بدامنها بتكل رجل 
عهذب » وعا) متخصص على الطنطارى 

يبن سانو وفالر باںہ 

حاء فى مقال الأسثاذ مد عبد الله عنان ( يين تيمورلنك 
وبإزيد ) النشور فى المدد الأخير من الرسالة أن تيمورلنك وضع 
بابزید بعد أسره فى قفص من حدید کا فمل قيصر الروم مع سأبور 
ملك الفرس 

وهذا على التقيض مما وقع تام » إذ أن سابور الأول هو الذى 
أسر قيصر الروم الدى ظل فى أسره إلى أن مات 








Ar الرسالة‎ 





وذلك أن سابور بمد فترة هدوء. بينه وين الروم مدة 
أربعة عشر عام تقريا كان فى خلا لما مْهمكا فى حروب مع 
أعدائه الطورانيين التالجين لحدوده الشرقية - رأى أن الفرصة 
مناسبة » يسبب اشطراب الالة الداخلية فى الامبراطورية 
الرومانية » لاقتطاع بعض أجزائها التانمة لحدوده النربية وشمها 
إلى رقمة ملكه الواسعة . فسار على رأس جيش كير يرفرف 
عليه علم:فارس الرسع”؟ وبدأ بمهاجة الدينتين الحنينتين إدسا 
ونصيئين اللتين م تلبقا أن وقمتا فى قبضة يده 

وكان قصر الروم إذ ذاك هو الامبراطور فالريان ٢2ا۷1‏ 
فهرع للاقاة عدوه وتحاولة صد تيارة الجارف ولكن بمناورة 
حربية بإرعة تمكن سابور من وضع الامبراطور فى موضع ل يجد 
معه بدا من الاستسلام بجيشه بأسره لسابور الظافر. 

وبمد الانتهاء من فتوحاته التي اقترنت بالتار والدم عاد سابور 
إلى عاصمة . ملكه حاملا ممه أسيره. الامبراطورى الذى ظل فى 
أسرء إلى أن مات 

ولا يخم بالشبط مدى سحة الاإشاعة التى تقول إن سابور 
کان يضع أسيره فى قفص من حديد ولا يبعد أن يكون قد فمل 
ذلك زيادة فى التكلية باروم وإدمانا فى إهابتهم وإذلالهم » غير أن 
بعض الؤرخين يستبعد ذلك وبرجح أن سابور كان يعامل 
فالريان مماملة حسنة بل وكان بوليه شيا من الا كرام 

أما بمد وفاة فالريان فالحقق أن سابو رأص بع جاده وحفظه 
تخليدا لنصرء الباهى على الروم ولا ضافته إلى مقار فارس الحربية 

وقد سجل سابورأيشا هذا الحادث الفريد بنحته تا ارز 
ضخا على الصخر بالقرب من السابوزية وى الدينة التى أنشأها 
سابور وسعاها باسمه » فی هذا النحت ترى سابور ممتطياً صهوة 
جواده وقد ركع فازان على الأرض أمامه ووقف خلف سابور 
عشرة فرسان يمثلون اليش الفارسى الظافر» ينها اسطف خلف 
فالريان عدد من الجنود الرومانية يمثلون ال ميش الروماتى الأسور 

هذه ملاحظة عنت لى لدى قراءة مقالالأستاذ عنان الشائق 
رأيت أن أسجلها خدمة - كالمتاد = للحق والتاريخ 

قارىء 
)١(‏ وهو الم الذى وقع بعد أربمة قرون تفرياً من ذاك التاريخ لأول 

وآخر مية فى قبضة المرب فى موقعة الفادسية الخالدة . وما الم قصة 
خبالية (فععععا) شائقة رعا عدا إليها 





النشاط المررسى ف المرارسى اللصر 

اقترح علماء اللربية عطلة بمد الظهر في متتصف الأسبوع 
لاراحة الدرس والتامذ على السواءولتكون فترة استجام ومجديد 
قوى الدهن لبقية أيام الأسبوع ... وكان ججيلا جدآ أن بطبق 
هذا النظام ى مصر » فمطلت الدراسة بعد ظهر بومالاثنين م نكل 
أسب وع » وقد تحقق أثر هذه المطلة القصيرة ؛ وبدا النشاط الذهنى 
فى المدارس عامة تنيجة له ... ولكن مرعان ما اتمكست الآية 
وضاعت الفائدة من هذه المطلة بتكاف الجاءات الدرسية 
بالحضور يمد ظهر بوم الائتين إلى مدارسهم لتسخيرثم فى ألوان 
من الأذى والارهاق ؛ يسمونها لوان النشاط المدرمى ... وهو 
نشاط أشبه باركود » بل الموت ! فهذه جاعة تعمل أشئالا من 
الأركت بعد النداء بساعة أو ساعتين » وتلك أخرى تنشد أناشيد 
ميتة لاروح فما » وثالثة اجتمعت للتفرج يكنب لا غناء فما > 
ورابعة » وخامسة » والكل يشكو فى سره إلى الله من هذا 
التكليف السخيف اندى أطار من خيرة التلاميذ ععللة بمد ظهر 
الاثنين التى أسبح التلميذ النى وحده هو الدى ينتفع بها . ولا 
ندرى ل لا مخصص وقت للنشاط المدرمى فى سلب جدول أوزيع 
الحسص ليشترك فيه جيع التلابيذ » وليكون أجدى مما هو في 
شكله الرهق وأساوبه الست ؟ سر 

أول نسر موب فى التائ 











منذ ماثة سنة ( ۱۹ ينابر سنة ١۸۴۷‏ ) أصدر شاب إرلندي 
يدم يبك مارفى أول نشرة جوية عرفها التاريخ لسئة كاملة 
تنبأ ها عن الحالة الجوية لأيام السنة بوم فيوماً من حيث المرارة 
والبرودة والطر والزوابع . والمجيب فى أعس هذا الشاب أن لم 
يكن من علماء هذه الأبحاث التاخية » لكنه مع ذاك تنبأ فى 
نشرته أن الحرارة ستنخفض إلى أدناها فى ينابر من ذاك العام » 
وحذر الناس بالفمل من المواقب الوخيمة التى ستنجم عن هذا 
الاتقلاب الناخى الفاججم ا الناس وق مقدستهم العلناء 
سخروا منه.واسّهزأوا به » فلا كان الاجل الضروب سدقت 
نبوءة مارفى إلى حد بميد » فاشتد البرد واتخفضت درجة الحرارة 
فى جهات شتى إلى 14 نحت الصفر (55 درجة تجمدية )١‏ ويدأ 
الناس يوتون بإلثات"في الشوارع والحقول » وأخذت القطط 


نا اارسالة 





والكلاب تفنى بالآلان كل بوم » وانفجرت مواسير اليا 
وأنابيب الناز فى أ كثر الدن وتلفت الحصولات » ونفقت الهائم 
وعمت الصائب والويلات »> ويجزت الحكومة عن مقاومة 
الكارنة وخفيف آثارها ... ولا خفت وطأة البرد أ ع الناس 
إلى ( دكان ) ترك مار ليشتروا نشرته » وأقبلوا م نكل صوب 
يتلقفونها بثمنها ( شان ونصف ) واشتد زحامهم حتى استدى 
ذلك تدخل الزوليس ... وقد يسجب الفارى* إذا عرف أ نكل 
مطابع الدينة كانت تممل ليل مهار فى طبنع الأعداد المطلوية 
والتى انتشرت في أنحاء بريطانيا خاصة وأوروبا عامة ... وم مض 
سنوات حتى أمبح مار من أغنياء العالم وعلباله على السواء 
استراليا بعر 16١‏ سل مس اررستعوار الب ربطاى 

فى 55 ينابر الاضى أتم الاستعار البربطانى لقارة استراليا 
بع ناريخ هذا الاستمار المتيد إلى 
56 ينابر سنة ۱۷۸۸ ء حب أقلم الفيس أميرال r‏ فیلیب يجاب 
عظيم من الأسطول البريطاتى لا نشاء وياز الجديدة الجنوبية أولى 
الستممرات الاتجايزية فى هذه القارة النية الواسعة . هذا ويرجع 
الفضل فى استكشافات استراليا إلى الكابقن كوك قبل قيام هذا 
الاستمار بسبعة عشر عاما ( 1707٠‏ ) . والشعبٍ الاسترالى اذى 
هب هذا العام يحتفل بتلك اف كرى العظيمة هو شعب راق 
متمدين » لا بقل حضارة عن إنجلترا نفسها » وقد أنشأ مد 
ججيلة آهلة بالسكان على الشاطى” الشرق والجنوبى الشرق من 
القارة لا تقل بهاء عن أجل الدن الأوروبية . وهذا الشمب 
مولع (بِلبوْجَنِيّة) أى م استحداث الأحياء الراقية من 
الأحياء الوشيمة . وقد أفلح فى إيجاد الميول الاسترالية القوية 
والمنازر السمينة والأغنام التى تمد المالم بنشف حصوله من 
الصوف النظيف الناسع » والأرانب التى تثمر فراؤها أسواق 
لندن وباريس . وقد حجحوا مجاحاً تيبا فى الاتتخاب النباتى » 
نهذا قحمم اليد يفم ر الأسواق- وهن ذا اکم تباع فى مصر 
بأرخص مما تباع فا كهة مالك البحر الأبيض 

والاستراليون أذكياء جد » ولمل السبب فى ذلك هو أن 
A‏ منهم أحفاد ألجرمين وذو السوابق 


نفوا من انجلترا لاستعار استراليا 


سنته اتسين بعد الاثة » 














من البريطانيين الذي 








مما نشكر عليه الجرائد الصرية إفرادها إحدى عائفها الفنون 
والملوم والآداب » وهذا خير ولا تثريب على جرائدنا فيه . 
بيد أننا نلاحظ أن كثيرين من أدبائنا الهايذ وعلمائنا الأجلاء 
يرون الجرائد يبحوث جليلة الفائدة فى التاريخ والآداب والملوم 
والفنون » قد لا ينتفع مها عامة الفراء » وقد لا يلتفت إلا 
خاستهم > وإذا راقت أحدم وقرأها ققد لا يستطيع الاحتفاظ 
بالصحيفة أ كثر من بوم أو ومين » بله عاما أو عامين » ومن هنا 
تضيع قيمة البحث وتندثر فائدته » ولو قد نشر فى مجلة من محلات 
مصر الهترمة لوجد طائفة كبيرة من خاسة القراء تعرف له قيمت 
ومحتفظبه إلى ماشاء الله . وأمثال هذ البحو ث كثيرة » وقد قرأنا 
منذحين حا جليلا فى حقيق أسماء اللدن‌الأسبانية وآخرقأمنول 
الأدب المصرى الفديم» وثالمانى تار التكتابةالمير وغليفية..الح .. 
فأبن هى هذ البحوث اليوم ؟! )دغ( 
لسات العرب 
لابن منظور الافريق المصرى 
ظهر منه المزء الرابع ويقبل الآن الاشتراك فى المامس 
والسادس ٠١‏ قرغا صا فلنلفت نظر حضرات الشتركين 
الأفاشل إلى البادرة بتسديد قيمة الاشتراك فيهما مع أجر 
البريد لنرسله إليهم > وعلى حب اللذة وال والآدب أن 
يسارعوا إلى الاشتراك فيه 
ملاحظات )١(‏ من يسدد الاشتراك فى جيع الكتاب 
باعتباره ثلاثين جزءا تقري) تصله الأجزاء علدة تحليدك 
أفرتكيا مع كتابة الاسم بالذهب » وكذلك من يشترك في 
وف ا من‌الآن لد له الطبعة نسخةمنها (؟) ثمن 
كل جزء من الأجزاء التى تمت ٠٠١‏ ملا وعنح الطلبة فما 
خصما قدره ٠١‏ ب (۳) أجر البريد ٠٠‏ ملباعن كل جزم 
وضمفها فى خارج الفطر .(:) الحوالات والمطابإت ترسل 
ام الاستاذ عبد الله اسماعيل الصاوى صاحب دار الصاوى 
للطبع والنشروالتاليف بشاد ع درب ال جامیز رقي ٠۳‏ ٠قريا‏ 
سن بات اتلاق (6) :لا ترسل الا أجزاء الى تم طبمها إلا ن 
مع أجر البريد والطلبات التى تصل الدار 
غير مستوفية لقيمة مف 














يسدد جزءن بمدها 
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النحو والنحاة بين الأزهر وال جامعة 
تأليف الاستاذ تمد عرفة 
بق الأديب مد فهمى عبد اللطيف 


منذ أعوام نشبت ممركة أدبية بين الجامعة والأزهى حول 
نسبة الشعر ال جاهلى » وكانت شعواء مناخبة جرفت إلى ميدانما 
كثيرا من رجال الفكر وأعلام الأدب » واتخذت من صفحات 
الصحف وردهات الأندية ميدان واسما شاملا » وعج تجيجها 
فانصات بالسياسة وكان لما حديث نحت قبة البرلا نكاد أن يطيح 
بوزا ارة » واتصلت بالدين فسكان اتام أمام النيابة واحتكام إلى 
القضاء ؛ ومع هذاكله فقد ابت تلك المركة وما تركت إلا النقع 
يخنق النفوس » والغبار يقذى العيون » وبقيت نسبة الشمر 
ال جام ل كا هى خاوية لا تقوم على حقيق ثابت »بواهية لا ركز 
على بحث على حع » ممقدة لايجلها رأى مبتدع ؛ مظئة 
لا بنيرها فكر ثاتب 

واليوم تنشب المركة ثانية بين الأزه والجاممة حول الحو 
وقواعده والنحاة وجهودثم . فالأستاذ إبراهيم مصفاق الأستاق 
بكلية الآداب فى كتابه « إحياء النحو » ينتقد النحويين في 
قصرم مباحث النحو على الاعراب والبناء » دون أن ييحثوا 
خصائص الكلام من التقديم والتأخير » والننى والاستفهام » 
والاثبات والتأ كيد ثم برد على النحاة فى زعمهم أن الإعرراب 
أثر لفظى لا يؤدى ممتى » ولا صلة له بتصوير الفهوم » وإ 
أن حركات الاإعراب دوال.على ممان قصدت من التكلام » 
فالشمة ع الاسناد » والكسرة عل الاضافة ؛ والفتحة ع الفة» 
ثم هو ينتقد التحاة فى زم أن هذ الحركات اجتليها العامل » 
وداح يثبت أن التكلم هو اذى أحدثهاء وخالقهم فذهب إلى أن 
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التنوين عل التتسكير » فلك فى كل عا ألا تنونه 

والأستاذ تمد عرفة الأستاذ بكلية اللفة'الغربية رى فى ذلك 
متكباً القصد » وحيفا على الحق » فوضع لارد عليه كتابه (النحو 
والنحاة بين الأزهر والجامعة ) وهو يمتقد أن الأستاذ مصطق 
قد نحل النحاة مذاهب لم يقولوها وتقدها وأبإن خطلها » کا أنه 
قد قواعد ف المربية لو أخذ الناس مها لنيرت من روحالعربية 
ولأفضى ذلك إلىفهم كتاب الله وسنة رسوله على غير وجهبماء 
حت لق عم فى العلمن وغ يخصصس » فأدخل سيموبه وكتايه'! 
يقول الأستاذ عرفة : «ولقد تلت مؤلاء التحاة وم فى أجدائهم 
مهشمون هذا المضم بمد أن ملأوا الانيا علا » ويحاف عليهم 
قد آلا إلى 





هذا الحيف وقد خرست ألستتهم الناطقة » 
ماآلوا إليه » ققد ساز حا على أبنامهم أن بردو 
کا هو الواجب الانسانى » وواجب الأسائذة 


بية وواجب انلا 











هذلوا عقوم م » ثم واجب الل أله 
وأخيرا واجب التلاميذ على أسانذتهم » 

و « الفكرة » فى كتاب الأستاذ عرفة هى محاوبة للفكرة 
فى كتاب « إحياء النحو » » فهو برى أن النحو المربى فى حاجة 
إلى تبسيط قواعده وعرضه بطريقة تقريه من طبيعة النكلمين 
وتكشف عن سر المربية » ولكن على نعط قوم لا على ذلك 
الفط الدى اجه ساحب « إحياء الحو » خادبه عن السداد؛ 
ولو ثبت لكان خطرا على اللغة العربية » دعل فهم کناب لله 
وسنة رسوله 

ولقد نى الأستاذ عرفة فى ثبات جنانه فا اشتط في 
المصومة » ولاجح به القلر ؛ فإذا هو مع خصمه من أول 
الكتاب إلى آخره على ما تقغئ به كرامة الم والخكلق الجيد» 
ع الأسلوب » مبذب المبارة » نيه النرض » صرب فى الق » 
لايخاتل صاحبه ولا عوه على قارثه ؛ إن قسا فبالحجة » وإن 
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احتك ذال النصرص:الدوئة والتقؤل الثابثة م وإلى العم والتطق 

تلك هى ممركة اليوم بين ال+اممتين » وذلك هو مداها : أستاذ 
هاج وأستاذ يدافعالرأى بلرأى ء والحجة بالحجة » و«الكناب» 
«بالكتاب » » وما تريد أن يزيد مدى المركة على هذا الحد» 
ولاأن يخرج عن هذا الاعتبار » ولا تخب أن تتجاوز الأستاذين 
إلى غيرها حتى ينهيا إلى آخر الشوط ؛ ويصلا إلى نتيجة رضى 
الحق والمي 

أما الآن فالكلمة تحب أن نسمعها من صاحب 2 إحياء 
النحو » فهو أول الناس بالود عن حوضه » وخير من ينافح عن 
فُكرنه » خصوصا وأنه بريد أن يعم هذءالفكرة فى ؤزارة للمازقة 
“أن يقحمها فى متاهج التمليم ؛ وقيل إن قابل الوذير لدلك الرض 
فشجمه الوزير ووعده اللير . فليتقدم الأستاذ مدافماً عن نفسه 
أو مسلا كسمه ؛ وع أى حال سواء أمكنه أن ينض يفكرته 
وأن يرفعلواءها سلباً من الطمن » أو تكص بها دود من قريعه 
ومنازله » فإ له متكور له أجر الجنهد أخطأ أم أضاب» وحبذا 
الناضل والنضول في سبيل الحقيقة الملدية خالصة لله منزهة عن 
الأغراض ف فى عبر الاين 

: eee 
رئيس التحر بر وقصص آخرى‎ 
) مجوعة أقاسيص أسدرها الأديب سلاح الدين ذهنى‎ ( 


للاستاذ تک طليات 


اة الصرلة ف بل کن > 

فذ أطلت برأسها علينا فى ( حديث عيسى بن هشام) 
للم ويلحى تخ وجھما بهار عربى من وثى أنامل تذكرنا بنسيجها 
الأول فى (مقامات الحريرى) و (بديع الزمان) » إلى أن أسفرت 
عن وجهبا مصرية من غير نقاب فى ( زينب ) ميکل » إلى أن 
صلب عودها واستفاضت بشترتها بحمرة مياه النيل فى قصص 
تود تيمور » وقبل ذلك فى أقاسيص شقيقه مد » إلى مالم تدخره 
حافظتى من أماء قصاصين م نأدباء مصز والشرق المرثىأبوا إلا أن 
يفامو بأقلامهم في ممللمة هذا اللون الجديد من الأدب البري. 











منذ ذلك الحين والقصة المصرية توالينا 
تأنى إلا أن تكون شثل الأدب 

الفصة الصرية صبية .جاحة تياهة ملهوة فعى لا تمرف 
فضيلة التواشع » تتحدث بصوت -جهير كلا ملكتها شهوة 
الكلام » ولاندرى فمل التفكيروالراجمة وأثرالتحرى والاستجام 
فى إتيان الوثبة الواسعة ؟ وماهذا بالأمس الستخرب لأنه روجع 
إلى طبيمة الشىء . وكانى بالأديب الصرى اليوم » وقد استشمر 
ماهية شخصيته بتأثير النضال الاستقلالى وبموامل التزاع القوى 
وبا يعمر رأسه من أسداء الأدب النربى وفى مقدمها القصة . 
كأنى به أصبح لابزماح إلى الارفصاح عن خلجات نفسه والشكاية 
من هصره إلا عن طريق التدخل فى أديم شخصيات يبتدعها 
خياله بمد أن بنتز ع ممينها من البيئة الى يميش فما » فيسجل 
بيراعة دقائق هذه الشخصيات فى سرد قصصى يطريه الحوار 
وتغلفه أجواء تفيضبالصبفة الصرية الحلية » وتتمشى فما أعراق 
من الانسانية المامة . وأغلب الظن أن القصة الصرية أصبحت 
مهال الدى يعمل فيه الأديب الصرى اليوم لاستخلاص (الصرية) 
ولاستكال مقومات أدب حديث ؛ وهى.مظهر من مظان 
تحررنا من أساليب الدب المربى القديم بمد أن غمرتنا أمواج 
ثقافة غمرببة جديدة » وطالمتنا أحداث الزمن بما جملنا ننفر إلى 
الجهاد فى سبيل حياة مستقلة 

ومبما حاول النقد مام أن ينال من القصة الصرية بإخراج 
أ كثر نتاجها من دائرة الفن الرفيع فلن يستلها ياء الشباب 
وروعة الفتوة . وإذا لم جد فها - وأعنى أكثريها ¬ 
عمق التقكير وجزالة الطبع القوى.وسدق التحليل النفسى الذى 
بحس به ولا يامس » وطرافة العالجة » سنا أنفاس عطرة دافئة 
مهب علينا من بين سطورها » ہی أنفاس مؤلفها 2 وم أدبا 
يحاولون أن يدخلوا لون جديدا على الأدب المربى وأن ينشئوا 
أدبا قو 

أكتب .هذا وأماي مموعة أسدرها الأديب الغاب 
( صلاح الدبن ذهتى ) باسم ( رئيس التحرير وقضصن أخرى ) » 
وهي جموعة تقف بجدارة إلى جانب أحسن ما أخرجته أقلام 
القساسين الحديثين من الصريين . ولمل أيين ما تاز به أنها 


لاينقطع » وكأنما 


فى هذه الأيام 
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جاءت فى أساوب یتسای يجزالته عن مثيله فبا قرأت من قصص 
الناشئين من القصاسين 

إلا أن الجزالة فى اللفظ والفصاحة ليست كل شىء فى 
الأساوب » وهو منممانىالقصة قواللها وأداة ما ها . وا 
على طرافة القصة ومئزللها من الدب الرفيع لا يكون العمدة فيه 
موشوعها » بل أسلوب معالجة هذا الموضوع . وما ترك الأول 
للااخز قكرة أو موضوعا ل يماله أو يشر إليه ؛ ققديحدث أن 
مام اموشوع الواحد عدد كبير من الكتاب » ولكن التفوق 
والملود لايكتبان إلا لواحد منهم ‏ وهو من يكون قد حذق 
معالجة هذا الوشوع وبرع فيه 

والمالجة الطريفة لوضوع القصة تكون فى حبكتها الشيقة 
:وإنزالها فيالقالب الذى مخرج منه منسقة الجوادث من غير عنت »> 
متينة البناء فىغير افتمال» متزنة محكة الأساوب» توىء وتفصح» 
وتقطر وتفيض . وحظ القصص الى بین يدي مماذكرت غير 
متجانس » فبعضها يأخذ جت الممالجة الطريفة فى خطو وثيد > 
والبعض الآخر يتعثر فى نوا من نواحيه ؛ إلا أنها عثرات سرعان 
ما تقال . وييدو هذا فى القصة الأولى من الجموعة وعنوانها 
( حسنة ) » فى حين أن قصة ( رئيس التحرير) تمد أغوذب 
لحذق كاتمها من حيث معالجة الوشوع وخصب البيان . وحسينا 
من الؤلف أن يصيب عر ويخطىء مرات » وهو ف الهالتين 
لا يألو جمدا فى أن يتزع حو الكال الفنى النشود 

و( رئيس التحرير ) قصة فكهة ( كاريكاتورية ) الأشخاص 
والأساوب... وين ما تنين نه هذه اثقمة تزعة ساخرة يفيض 
بها قر كانيها » وهى نزعة يخالطلها الأسى وتمازجها الشكاية فرقصة 
( مذ كرات فنان) حيث نرى الؤلف متبرما بمجتممه متملدلا بما 
شاع فيه من التطاول والادعاء ؛ ينقد عن ملاحظة دقيقة أوشاعه 
للقلوبة » مما يدل على أن ( ملاح الدين ) على حس مهف وعين 
بصيرة بحقائق الأشياء وتفاريق الألوان فى يحتممه » فهو برى 
ويشعر ويحيا ويتألم ؤيسخر ويصخب » وشأنه فى هذا شأن سفوة 
القباب المتب هذا اليل » وامل هت القصة أحمن ناككن 
عق نة اولك 


وللريف فى هذه الجموعة من القصص شأن يذكر» وأحسن 
ما جاء فى قصصه تلك الصبفة الريفية التى تطالع القارى' فبحس 
برح القرية ملء أنقه وببدوئها يشمل أعصايم 

وللنؤلف جولات أخرى فى موضوعات المياة التى تتصسل 
يبيثته » فهو نارة تراه متدخلا في زوايا البیوت» وأخرى متخلفالاً 
فى طواا الرائز ؟ وهو فى اة هذه الوشوعات ركش 
ويتباطأ » ومهبط ويضعد » ويستقيم ويلتوى ؛ ولكنه بريد دام 
أن يذهب بعيدا ليستقر فى آفاق طريفة من التأمل والتفكير » 
وهو فما بريد أن يذهب إليه يصيب مرة ويخيب أخرى »وهو فى 
شيرق 


خيبته غير مهزوم 


القن تة قروش خالصة أجرة البريد 


يطلب من مكتبة الهضة أمام جريدة الأهرام 
ومن المكاتب الشهيرة 
أو من الؤلف رقم (14) شارع النلحدار بمصر الجديدة 
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لو ہے اك 

متاو و معزت امار 
نة رزق س لطفية نظمى ل زوزو 
زينات صدق س لیلی سلطان ‏ 





لطفية أمين س يوسف وهي س عبد القادر 
السيرى س عبد المزيز أحد س حين صدق 


عبد الجيد شكري ‏ أبو الملا على لطنى 





افص اروا 
عاد رژوف‌ساي ( بوسف وهي ) من 
أوربا بمد أن أسببح طبياً فوجد خطييته 
سامية ( أمينة رزق ) زوجة لفؤاد بك 
:راج التاجر الثرى مع أنها لاتزال تسكن 
له المب فتثوئق العلاقة من جديد بين 
روف وسامية ... 
وقد تج من هذه الملاقة طفل 
لرؤوف من سامية ولكنه شرع 
ابنا لفؤاد بك .: 
يفؤادبك أ كزْمه وأحلوحل الأخ» فأخذ 
ضير رۋوف يؤنبه » وأراد أن يقطع 
علافته بسامية ؛ غير أن الظروف جملت 
فؤادبكيمزف تلك العلاقة الأثيمة . وقاجأ 
ذات مرة زوجته بين يدى منديقه ؛ فل 
تحمل الزوجة السدمة وألقت' نما 
فذة تاركة الزوج والخليل والان 








( إحسان) » وحينكانت تلفظ النفس 
الأغير باحت و جها بسر موك إحسان* 
وطلنت إليه أن يحتفظ بالطفل الدى كان 
بوب من المع 

توارى روف غير أن توبیخ ضمیره 
طاردة وأفقده زه الأدبى والادى » 
وقد أراد أن يكفر عن ذنوبه فاصطدم 
بحوادث عديدة سيره ين: كبار 
الجرمين ؛ وقد جمل روف حياته وقفاً 
عل خدمة واد اذى لا يمرفة » فتّكان 





يحميه عن بمد دون أنيمرف سر أ 

وحدث أن أراد أحد الخدم أنيفثى 
سر مود إحسان وقد تقدم للاتتخابات 
لس النواب خدمةنخصمه » فقتله روف 
وقبضعليه وسيق إلى الحا كة و إذا بلحقق 
هو وده إحسان وكيل النيابة ... قدم 
رءوف للمحاكة وكان إحسان فى ذلك 
الوقت قد اعتزل الوظيفة » وأصبح حامي 
وغضوا بمجلس النواب ...وى جلسة 
محكة الجنايات فوجىء رؤوف بابنه 
إخسان وقد دقمه دافع خنى للدفاع عن 
أبيه دون أن يعرف الحقيقة ... وظلب 


مته أمام القضاة أن يعترف بأسباب 
الجرعة فهو يشعر أن الجرم قد اقرف 
القتل لسبب نبيل .. فا كان من الوالد إلا 
أن سخر بدفاعه ووقف .ي كد لللحكة 
أنه جرم وقاتل وعرريق فى الاجرام .:. 
ونا كان حك الاعدام ينفذ في الراك .. 
كان الولد مهنأ بمروسه فى شهر المسل 
بمرسف وهې 

ويقوم الأستاذ وسف وهی فى هذا 
بأدوار ثلاثة » فهو' الؤلف والخرج 
وممثل البطل ... وهو فى ذلك يشبه 
المثل الكبير شارلى شابان الدى ياف 
ويخرج ويثل أفلامه القوية الناجحة » 
وحن نهنى' الأستاذ بوسف وهى على 
هذا الجهود الكبير 

ونؤجل نشر نقدنا الفنى لهذا الق 


الها 





إلى الأسبوع القبل 
هلم 1 
السيدة منيرة المهرية 
تعود إلى السرح 


وأخيرا عادت السيذة منيرة الهذية 
إلى الظهور بمد احتجابه! الطويل فى 
السرحية الجديدة «الاوريت» (الأميرة 
روشنارا المندية ) وهي من تأليف الكانب 
المروف الأستاذ بديع خيرى وتلحين 
الأستاذ رَكري أ جد .وستتناول ف الأسبوع 
القبل تقذ هذا الفلم من جهاته الفنية 





المي رة کو 7ع 
بطل في (تاجر الح ) 

ابتداء من اليوم تقدم سيا رويال 

بالقاهية فر (جريكر) أو (تاجر اللع) 

ای انت أ کی متاظره ق سی 


وبين ظهرانينا 





کوکا وبول روبسون 


ويطل النم رجل أسود له شهرة فى 
عالى اليل والغناء تضان عشهرةأقوىممثل 
أومئن من الجنس الأبيض» إن لمتفقه . 
وقد سبق أن رآء جهورنا اجحاً قويانى 
عدة أفلام غلى ستار أ كثر دور السينا 
فى مصر ... واسم هذا اجى الشهير 
بول روبسون 

أما بطلة(ناجز اللح) فعى فتاةمصرية 
اها لمقيتی ناجيةابراهيم» ولقيهاالاتكليز 
فى جرائدم بالأنيرة (كوكا ) فأصبحت 
تمرف بهذا اللقب . وم فتاة برازية 
اللون ذات عينين خلابتين وجمم ممتدل 
ما ساعدها على ارتقاء. سل النجاح' فى 
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عالم السيما بسهولة وسرعة ذلك هذا الف هو (نفوس حاثرة) 

وقد اشطرتناجية ابراهم إلىالسفر وأما أيطاله فهم بدر لاما » وبدرية 
متين إلى بلاد الاتكليز لاتمام إخراج 2 رأفت» وعبد السلام النابلبى » وسميخة 
هذا الف المظيم ... وهتاك فى إتجلترا 
تمل تك وكا رقصة الكلا كيت الى 
اسح تنقيا .قو أن عن اة 
قد كلفتها كثير؟ » فإنها مازالت حتى 
الآن تمانی الأمرين من آلام ظهرها 

وسئرىأى بجاح تصيب هذه النجمة 
للسرة اللي 





= 
بر ر به رافت بدرية رأفت 
طواتيل الصرى ديد فهمى ؛ وفؤاد الصرى ال ... 
نفوس حائرة والخرج هو الأستاذ ابراهيم لاما 
تمرض سينا الكوزمو فى هة الخرج المروف» وقد أخرج.لنا بشمة 
الأيام إشازة إلى فل مصري جديد ستظاهر ٠‏ أفلام مصرية ناجحة 
على ستارها ما قريب زار ريل 





fe 





وؤارة المسة السيومية 
تقبل عطاءات يكب حضرة مدير 
انما لناية الساعة الماشرة من صباح 
نوم 1١‏ أبريل سنة ۱۹۳۸ عن ود 
١‏ - الزجاج والقطرميزات وأوراق 
المساحيق وأنابيب الكاوتشوك والفلين 
وأسعلوانات الا كموحين لل .. 
؟ س الیکروسکوبات ولوازم! 
ولناية الساعة الماشرة من صباح نوم 
٩‏ مابو سنة ۱۹۳۸ عن “وريد القطن 
والنيارات والأكينتوش ال ... اللازمة 
للوزارة لیا 88 / ۴ - والمطاءات 
يجب أن تنكتب على أسّْازة بخاسة عط 
من إدارة ازن الصحة العمومية بالقاهرة 
ومن القنصليات الللكية فى امارج ماعدا 
ايجائرا حيث يكن الحصول علها من 
الكتب المندسى للحكومة الصرية بلندن 
مقابل دفع ٥۰‏ ملها ع نکل من مناقصتی 
الميكروسكوبات والقطن والثيارات » 
و ٠٠١‏ ملم عن كل قأعة من مناقصة 
الزجاج س ويمكن الاطلاع علها بمراكز 
الذرف التجارية بالقطر الصرق 
وکل غطاء غير مصحوب بتأمين 
ابتدالى ۴ من قيمته لاينظر فيه وبحب 









أن بوقع على شروط التوريد والقئمة من 
مقدم المطاء 

م )۳ 

م + 
إدارة البلديات العامة 
طرق 

تقبل المطاءات بادارة البلريات العامة 

لغاية ظهر ۱۹ مارس ۱۹۳۸ عن توريد 


1 طبعت بمطيعة الرماد بارع امريد 7 4Y‏ 


ازسالة 


وتركيب طروفيات وتوريد حجر دبش 
وزلط ورمل مجلس قنا الحلى وتطلب 
الشروط من الادارة نظير ۲۰۰ ملم 
Te! "7‏ 
مڪ+ 
إدارة البلديات العامة 
قم الكهرباء 
قبل المطاءات بادارة الب دات بعصر 
حتى ظهر نوم ۱١‏ أبريل سنة ۱۹۳۸ عن 
وريد خم غاز الاستصباح لمملية الاثارة 





بالذاز ببورسعيد . وتطلب الششروط من 
الادارة نظير ماثتى ملم 
ام FY‏ 
مجو 


وزارة الزراعة 
تقبل المطاءات بإدارة الخازات. 
والشتريات والورش بالدق لناية الساعة 
الحادية عشرة من صباح نوم ۲۰ مارس 
سنة ۱۹۳۸ عن توريد أدوات خيام 
الأعمال دودة القطن لمام ۱۹۴۳۷ / ٠۹۳۸‏ 
ويمكن الحصول على الشروط والمواسفات 
من الادارة الذكورة بوميا ما عدا 
المطلات الرسية مقابل دقع مبلغ ٠١‏ ملها 
ا 
مجه 
محكلة السنطه الأهلية 
إعلان بيع 
فى القضية الدنية ن ۱۹۸١‏ سنة 1۹۳١‏ 
إنه فى بوم الثلاثاء ه ابريل سنة ۹۳۸ 
الساعة ۸ أفر نكي صباحا بسراى الكة 
سيباع بالزاد المنى الأعليان الآنى بيانها 
بمد الماوكة إلى الست زثوبه وحسين 
أولاد الرحوم تمد اججد كله والست زنويه 
ابراهم كله القيمين يمصر بشارغ الطباخ 





ن 1١‏ بالمياسية بتزل مد افندى فؤاد 
تبع قسم الوايلى وهذا بيان الأطيان 

٠‏ س هط أطیات کائنة بزمام 
شبراباوله السمنوديةم كز السنطه محوض 
رزيق بالقطمة ضمن ١7‏ بمحد بحرى 
بسيونى بك الطيب وأخواته والشرق 
ترعة عمومية والقبلى ورئة حنا بك رزق 
والغربى سكة زراعية عمومية 

۳ سوهطخسةقراريط وثلاثةعشر 
سا لاغير 

وهنا البيع بناء على طلب الست 
زينب امد نيازى القيمة بمصر بالعباسية 
وبناء على حك تزع اللكية الصادر من 
هذه المهكة بتار 4؟ | کتور سنة 
۴۷ السجل بمحكة طنطا الأهلية فى 
+5 |كتوبر سنة ٩۳۷‏ ن۰٩‏ سئة ٩۳۷‏ 

وهذا البيع وبناء مبلغ ١2ج‏ خلاف 
الصاريف وما يستجذ مها بثمن أساسي 
قدره 15 ج خلاف الصاريف وشروط 
البيع وججيع الأوراق مودعة جلف القضية 
بقل كتاب الحسكة لن بريد الاطلاع 
عليها فعلى من له رغبة فى الشراء الحشور 
فى الزمان والكان الحددين أعلاه للمزايدة 

قاو ا الببيوع 

في بوم٠؟‏ مارس سنة 188 الساعة 
۸ صب والأيام التالية يناحية المقال 
القبلى م كز البسدارى إذا دعت ال مالة 
سيباع عل الواشى الوتحة با عضر ملك 
سيد تمد مكى من الناحية نفاذة 
غرة ۸٤١‏ سنة ۱۹۴۷ مدلى البدارى 
وفاء لبلغ ۸٤١‏ قرش صاغ وذلك بخلاف 
أجرة النش ركطلب مهنى فرغل من الناحية 

فمل راغب الشراء الحضور 








